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Preninernin wvncsi w kralowie miesiecznie M 480—, z cdnoszeniem do domu M 520—, 


Redaxcja 1 Administracja 
Kraków, ul. Dunajewskiego Nr. 7. 
Telefon 2502. — P.K.O. Nr. 140.011. 


ILUSTROWANY 


Zamieiscowa M 3543'—, Zagranica 640.— 


Wyuawca: Spóika Akcyjna Wydawiicza, 


Nr. i3U. 


(Ubrasnienie wewnątrz numeru na str. 6). 


Kedaktor 


krakow, poniedziaiek 15. maja 1922 r. 


b 


jarawa Galicyl nie może wypiynać w Geni 


Polska w takim razie opuści konierencyę. 


Wiedeń (tel. wł.). Gdyby w Genui miała 


przeusiawiciele lolski i Małej Ententy prze 
Bzkodzić temu i przedsięwziąć cdpowiadzue 
kroki, 

tuiska delegacya podkreśliła z nac'skiem, 
że ucnua nie muze być tzm miejscem, gdz.e- 

y spawa Małopolski wschodniej mogła być 
tozSirz; gana, 

Zimiana uotychczasowej sytuacyi może 
Nasizpić jedynie za zgcuą sprzymierzonyca, 


, temu i puszczą konf2rencyę. W kołach kon 
być wysunięta na porzadek dzicnny sprawa : 
Mmasopuiski wschodniej i Wilna, postanowili ` 


_ kiom. 


olska zaś nie miałaby m.c przeciwko omv- | 


wieniu tej sprawy dla ogólnej informacył. 

Gdyby jednakże zostały powzięte jakie- 
olwiek proby celem przeforsowania spra- 
wy Małopolski wschodniej w Genui, musia- 
aby uciegacya puiska wyciągnąć odpowie- 
dnie konszkwencyc, 

Omawiana jest możliwość opusyczznia 

ui przez delzgacyę pasxa. na wypadek 
Nieuwzpięanieria jej protestu, 

Genua (PAT). W związku z uchwałą mo- 
carsiw zapraszających w kwostyi przedło- 
Żenia komisyi politycznej wśród innych 
Spraw również zagadnienia Galicyi wschod- 
Niej, Litwy oraz mniejszości narodowych na 
Węgrzech, na esłaini m pesieizerin rrzad- 
$tawicieli Małej Ententy i Pulski n-<tano. 
Wiono w razie, pdyby podkomisya pelitycz- 
ùa przystąpić miała do dyskusyi mervtory- 
Cznej nad temi sprawami, alho nad teana z 
Nich, wówczas Pelska oraz raństwa Małej 

tenty najkałegorycznisj 


ferecncyi panuje powszechne przekonanie, 
że k'rancya, Belgia, a może i nicktóre inne 
państwa, będą się solidaryzowały z tym kro 
Istnieją wszelkie dane, że podkomi- 
sya polityczna spraw tych merytrrycznie 
rczważać nie będzie, ograniczając się jedy- 
nie do stwierdzenia, że nie leżą one w gra- 
nicach jej kompetencyi. 


Szancer zakłopotany. 


Genua, (PAT). Szancer na konferencyi wobec 
dziennikarzy przedstawił obecną sytuacyę kon- 
ferencyi. Poddal on ostrej krytyce Odpowiedź ro- 
syjską, a zwłaszcza jej część poleniiczną, nazy- 
wając ją propagandą, mającą na celu wykaza- 
nie n.eustępliwości Rosyi. Na pytanie w spra. 


| wie Galicyi Wschodniej S.ancer odpowiedział 
'zaklopotany, że Lodkomisya ma tę sprawę zba- 


— 


dac — nie będzie jej jednakże rozstrzyga a, bo- ' 
wiem n-e należy to do kompetencyj podkomisyj, | 


Znamienna rezerwa dra Benęsza. 


LnodyB, (PAT. Wolff).  Siead donosi 
„Tempsa* z Genui: Konierencya 
obecnie w jodnem z licznych krytycinych sta- 
dyów. Niebezpicczeństwo odsunięcia się Anglii 
od Francyi wciąż jeszcze ciąży nad Sytuacyą, | 
Znamiennym objawem icat, dr Benesz nie brał ` 
ud iału w obradach osta:nich 10 dni. Powody i 


Sprzeciwią się ' s2 jasne. Benesz, widząc w ostatnich 10 dniach. | 


HUF 
Ak. 

| 

| 


do | 
znajduje A 


naczelny: dtamisiaw Zachariasiewicz. 


KOK V. 


że sytuacya dojrzewa w kierunku wybuchu mz- 
sta > iki między Anglią i Francyą, zająi sta. 


aowisko neutralne, które wywołalo w Ucnuż 
silne wrażenie, n 
w aw 


(o bedie 2 Galya | Wiron 


w Genui? 


Pan Lloyd George pragnie koniecznie, aby 
konferencya genueńska wypowiedziała je- 
szcze przed swyrc zgonem opinię swą, a Mo- 
że nawet decyzyę w sprawie Galicvi Wscho- 
dniej i Wilna. Różne koła polityczne i róż- 
ne dzienniki zaniepokoiły się niesłychanie 
i uderzyły na trwogę z powodu tej wiadomo- 
ści. 

Niepotrzebnie, 

Jak bowiem cała konferencya nie bardzo 
się p. Lloyd George owi udała, — tak samo 
iw projektach, dotyczących naszych granie 
wschodnich, nie będzie on napewno szczę- 
śliwym i sukcesu nie osiągnic, Z maki pro- 
jektów tych chleba nie będzio napewno. = 
Przyna mniej na razie. Co do tego możemy 
być spokojni. 

Już p. minister Zaleski uspokajał komi- 
sye Sejmową. gdy pierwsze wiadomosci o 
poruszeniu tych spraw w Genui do nas na- 
deszły. Oświadczył on komisyi, że wiado- 
mość ta wydaje mu się nieprawdopodobną, 
— bo przecież p. Lloyd George niedawno je- 
szcze zapewniał ministra Skirmunta, że 
spraw tych poruszać nie będzie. Wiadomo- 
ści więc alarmujące musiałyby oznaczać na- 
glą i niespodziewaną zm'anę stanowiska p. 
Lloyd Georgc'a, — co się p. Zaloskiomu. de- 
legatowi polskiemu na koniercncyę , wyda- 
wało nieprawdopodobnem. 

Takie uspokojenie iest mało przekonywue 
iącem. Ale są poważniejsze podstawy do 
spokojneno zapatrywania sie pa syiuacyę. 

A podstawami temi są: ogólna sytuacya 
konferencyjna i dość zręczna potityka na- 
szej delegacyi. 

Sytuacya w Genui ułożyła się obecnie w 
ten sposób. ze p. Lloyd George nie zdoła już 
przenrowadzić swego wniosku o roznatry- 
wania na komisyi nolitvcznej sprawy Ga- 
licyi i Wilna. Nie tylko, że nie rnoża beć mo- 
wy o jednomyślnem uchwaloniu izkicpoś 
niepomyślnego dla nas wniosku. — nie tyl- 
ko. że na bardzo silne i stanowcze poparcie 
Francyi i reprezentantki Malej Ententy — 
Rumunii, może Poiska w tych sprawach li- 
czyć, — ale nawet wierny dotad sekundant 
Anglii na konferóncyi — Włochy — nie poz 
pra tym razem p. Lloyd Georeoe'a. Widać to 
już z zafrasowanvch wyjaśnień p. Schan- 
zera i z wszystkich wiadomości. nadchodza- 
cych z Genui. 

Najważniejszą zaś z tych wiadomości jest 
krótka depesza o podr'saniu traktatu han- 
dlowego polsko-włoskiego i o rokowaniach 
polsko-włoskich w sprawie naliv «alicvj- 
skiej. Ta wiadomość powinna uspokoić 
wszystkich alarmistów co do stanowiska 
Włoch. 

I ta wiadomość również świadczy. że de- 
legacya polska nie oczekuie biernie na to. 
jak się sytuacya uksztaljtuje. — Iwcz rozwija 
sama działalność dodatnią. 

Dlatego możemy snokoinie oczokiwać ne 
wyniki akeyi, rozpoczętej przez p. Llovd Ge- 
orgea. W Genui rozstrzyenela s'o zanowne 
tylko sprawa dymisvi p. Lłovd C% 
ale z Wilnem i Galicya nin stania =i 
nic! 
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„SORTEG KRAKOWSKT* 


L, George chce uzyskać CHUG pozór SUKCESU. 


Wiedeń, (AW).  Specyalny genueński kores- 
pondent „N. F, Presse" przedsiawia obecną Sy- 
tuacye na konfereiicyj następująco: Konisrcn. 
cya ma się iuż widocznie ku końcowi, chociaż 
L. George stara Się przedłużyć jej istnienię 0 
dalsze 10 do 14 dni, W tym celu po!ecił, hy osoh. 
na komisya zajęla się sprawami srornemi mię- 
dzy aliantami a Kosyqą. Delegacya francuska na- 
tomiast jesi za ustaleniem komisył, w ktsrejby 
sowicty nie mialy woxóle zesiępców, tylko a- 
Hanci i panstwa neutralne. Delegacya francu- 
ska moponuje dalej, bv komisya zebrała się nie 
w Genui, ałe w innej miejscowości i to dopiero 
w terininie późniejszym. 


Treba jednak skonstatować, że  przeńmiot 
koniliktn między Francyg a Angl'a nie stanowi 
tylko kwestya Tosyjsza. L. George'owi rozchodzi 
się zasadniczo o lo by doprowadzić przynaj. 
mniej pozornie Co jakiegoś sukcesu koniereneyi 
genueńskej, Sukces ten mia'by się uwydatnić 
w odoschnienin Francyi w Europie, Francnzi 
bronią się przed term i dążą do odlożenia dal. 
szych obrad nad płównemi sprawamł jeszcze 
dotychczas noce rozs'rzygniętymi, zwłaszcza 
sprawy rosyjskiej, a to aż do czasu, kiedy be- 
dzie nożna sprzwę tę załatwić pod bardziej d'a 
Francyvi korzystnemi warunkami, 


W tej chwili rozporzedzą Angla tylko jednym 
bezwarankawo jej oddanym sojuszn kiem, t, |. 
Wiocham!, Jest cna ież powną poparcia ze Stro- 
ny Niemiec i potrafi uzywać Qulcgacvi sowiog. 
kiej jako atutu przeciw Francyi. Sądzą że na 
Mdzsicjszem posiedzenin subkomitetu politycz. 


nego walka ta się nuroszcie skena. Sowieccy | 


delegaci nie przybyli dzisiaj wcale do Genui i 
oczekują w Sianta Margaritha decyzy; pańctw 
konferencyjnych, 


jamie" at Mi |«iOTZÓÓ E [uj AGORA 1 — | ZOK. 


(Anglia chce przewiec konierencyt, 


» Warszawa, (Tel, wlj. Wedle mniemań Fran- 


euzów Lloyd George wprowadził rozmyżlnie na 
konierencyę kwestye drożliwe, aby podtrzymać 
czemkolwiex ohrady konferencyij, wobec zupeł. 
nege Paska rokowań ze sm eiami. Lloyd Gcorge 
oświadczyi, że Genua iest zbyt ważną, aby kon- 
ferencyę można było już kończyć, 


| Poincare agosiadą koniec obrad za 3 do 


Genua, (PAT. WBK), Posiedzenie pólolicyal- 
| nego subkomitetu politycznego rozpoczęło się 
113 bm, We wszysikich kciach konferencyi znać 

wicikie naprężenie, Jeden z delcgatuw wyrazii 
się. że diś rozgrywa sę walka końcowa. Pod- 
czas gdy Szancer wczoraj oświadczył się za kon- 
itynuowaniem konierencji, dowieodziano się 
dziś, że Poincare miał wczotaj osw'adczyć, iż 
kontesencya ma być nkończona Za 2 do 3 dni. 
Dziś w nocy nadeszły do Barthou zaostrzone 


wskazówki, Jak slychać, Francya w porozumie- | w tej sprawie z rządem polsk m, a to celem przy- 


niu z Belgią oświadczy się przeciw ustanowie- ' 


niu komisyj zosyjskiej. Gdyhy jednak taką ko- 
| misya była nieunikniona, Francya zażąda, aby 
w niej zasładall tylko alianci, z wyklnczeniem 
Rosyi, Nadio Francya oświadosyć się ma prze. 


| ciw zawarciu paktu pokojowego nawet krótkie- 


go. ponieważ jej zdaniem oznaczałoby to dla 
Rosyi przyzwolenie na rozpoczęc'e operacyj wo. 
jennych po ukończeniu narad kormisyj, 


Jugosławia popiera Francyę, 


Gmc. (PAT. WBK).  D-moszą z Belgradu: 
We oraj Kada mnusirów wysioscwala da dcie- 
gacyi jugosłowiańskiej nowe instrukcye, wedie 


| których delegacya ła w kwestyi rosyjskiej przy. 


łączyć się ma do stanowiska Francyi, 


Narady nad odpowiedzią dla Rogvi. 


Genua (PAT). Dziś przed południem od- 
było się posiedzenie pierwszej politycznej 
subkornisyi dla obrad nad rosyjską odpo- 
wiedzią. 

Lloyd George omówił odpowiedź rosyjską. 
Nie iest ona zupełnie zadowalniającą, szrze- 
gólnie jej forma. Jednakże należy unikać za 
ogiienia się przeciwieństw. Nie można do- 
puścić do tego, aby narcdcm rosyjskim o- 
włatnęja rczpacz. Do norozumienia można 
doprowadzić. Koniecznie musi się dojść do 
zawarcia prowizorycznego paklu poko'owe- 
go z Rosya. Zaproponował wreszcie: 1) usta- 
nowicnie komisyj ekspertów, którahy dalej 
badałe sprawę dlugów, własności prywat- 
nej i kredytu; 2) zawarcie prowizorycznego 
paktu pokcjowego między Resyą a reszłą 
państw Kuropy w Genui; 3) wza'emne zobo- 
wiązanie się do zaniechania wszelkiej pro- 
paganiv w innych państwach. Wreszcie za- 
wiadurmił, że przygotował już projekt odpo- 
wiedzi, 

Barthou sądzi. że należałoby edrzucić od- 


EŃ w AA M | — MANNA E KONRADA 


Genua (PAT). Dziś podpisano traktat han- 
dłowy między Polską a Włochami. Ze stro- 
ny kolski podpisali Skirmunt i Strassbur- 
ger, ze strony Włoch Szancer i Rossi. Trak- 
tut ovurty jest na klauzuli największego n- 
przywilsjowania, ni: zawiera jodlnakże u- 
stępstw celnych. Polska pbrzyznaie Włochorn 
te saine ustępstwa, 'akie traktat handlowy 
francusko-polski przyznaje Francyi. Wło» 
chy zaś przyznają Polsce wszelkie te ustęp- 
stwa. których użyczyły jakimkolwiek trze- 
cim państwom. Rokowania w sprawach na- 
ftowych, mające doprowadzić do ostatccz- 
nego porozumienła, mają być prowądzone 
dalej w Warszawie. 


Przed zawarciem traktatu z Japonią, 


Genua (PAT). Japonia zgłosiła projekt po- 
rozumienia handlowzgo z Polską, Wstonne 
rokowania przeprowadzono pomyślnie: Dal- 


-Traktat handlowy pot 


powiedź rosyjską. Rosyanie uważaju się już 
za zupelnie wolnych od wszelkich zabawia 
s mü i nic zważają na nie wcaie. Czyz można 
wchodzić z nimi w rokowania w takich wa- 
runkachi? Byłoby to smutnem widowiskiem 
i Francya cznajmia ze swej strzny, że nis 
może brać udziału w tego rolizaju nertraka 
tacyach, Wiemy, że Iiosyanie dużo ob'ecują, 
lecz niczego nie dotrzymują. Sądzi, że pro- 
bozycye Lloyda Gcorgea są nie do przyję- 
cia. Japoński delegat już przed trzema tvgo- 
dniami z całym naciskiem zwrócił ""aeę 
i na nicbezpieczeństwo, jakie nam grozi. gdy- 
| byśmy s'ę wdali w rokowania z Rosyanaini 
Dyplomzcya rosvjska okazała się warta 
swej Sławy. Rząd francuski nie może zgo- 
dzić się na to. aby konferencya zamianawa- 
i ła jedną lub więcej komisyi ckspertów, w 
| której liosyanie byliby reprezentowani. Z te- 
go stanowiska rząd francuski już nie zrezy- 
gnuj 2, 
Po licznych przemówieniach przerwano 
posiedzenie do godziny 5 po południu. 
e | 


=o 


sko-włoski 


szy ciąg tych rokowań odbędzie się w War- 
szawię, 


| 


Numsz 139 
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Liganar.wodronie 
Polaków na Litwie | 


Genewa (PAT). Rozprawa w sprawie gdań. 
skiej w Cziatnicj chwili odłciona zosteła do 30- 
hoiy. W piątek w południe Rada Ligi Narodów 
zastauawiała się uad sprawa mniejszości naro- 
dowej na IFtwie, Deienai Brazyli Ciark odczytał 
Tapori, w kiórymi uważą Żądania Polski za uw 
prawnione į; proponuje powzięcia uchwały obeje 
mującej w 9 artyku!reh treść zokowiązań, które 
ma prżyjać rzęd kowieńsk; w Sprawie mniej. 
szescl narodowych, Rada Ligi narodów jedno= 
myślnie zatwierądziia Tapori, raz przyjęła pra. 
ponowanz uchwalę. 

Następnie referent odczytał dwie noty doręe 
czone przez delegata Askenazego dnia 9 i 10 bm. 
domagające się dla Polaków zamieszkujących 
Litwę Kowiońską prawa Gpcyi na rzecz Piski 
Reforent proponuje uchwałę dodatkową, pole. 
cRjącą rządowi kowieńskiemu rorozumienie się 


znania Polakom odnośnego prawa, Uchwałę te 


. yrzyjęto również jednomyślnie, 
RZ S R 
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ziennikarze włoscy w Polsce, 


Warszawa (tel. wł.). Zapowielziane tu zo- 
staio przybycie na 27 maja wycieczkł dzien- 
nikarzy włoskich, która zabawi w Polsce 14 
dni. źwiedzi ona wszystkie większe ośrodki 
miejskie. 


Deputuwani francuscy we Lwowie, 


Lwów (tel. wł). Wczoraj przybyli z Buka- 
resztin do Lwowa deputowani francuscy pp. 
Henri Lorin i George Grosjean, którzy pod- 
jęli się obiazcdu państw malej ententy oraz 


"Polski, celan utrwalenia przyjażni, łączą- 


cej Francyę i Belgię z temi państwami. Przy 
tej sposobności posłowie francuscy 
szereg  konferencyi 
wych. 

Oinawiano Szereg spraw, zwiazanych Z 
Harmdłem między obu państwami, a wśród 
innych spraw poruszono kwestvę eksportu 
drzewa. 

Posłowie francuscy okazali żywe zaintere- 
sowanie specyvalnie targami wschodnimi. O; 
godzinie 9 wieczór odjechałi do Warszawy.. 
Gościom w rodróżv towarzyszył delegat mi- 
nipeng spraw zagranicznych, p. Kotmió 
ski. 
ski oda 


1 ar 5 

Miasta polskie wonat ordynacyi wyborczej. 

Warszawa (tel. wt.) Zarząd Związku miast 
polskich powziął vchwałę, protestujacą prze 
ciw unośledzenin miast w ordynacyi wtbor- 
czej, uchwajonej obecnie przez Sejm. Wzy- 
wa Ou posłów miejskich, aby nie dopuścili 
do pokrzywdzcenia miast. 

Postawiono następujące żądania: 1; pO- 
większenie iłożci mandatów do Sejmu; 2) 
powiększenie ilości mandatów w samadziel- 
nych okręgach mieskich; 3) powiększenie 
ilości mandatów dla list państwowych; 4) 
złączenie miast z gminami podmielskiemi 
w samodzielne okręgi 
== =RE==") ZEE Z ORO Ć 

Rząd 


grecki ustąpił. 


Atcny (tel. wł.). Z Aten donoszą. że rząd. 
podał się do dymisyi. 
[ZO "m 


w sprawach bandio- 


i Jak zarabiają „domy komisowo- handlowe". 


| 


| kupił za 10 tyś. marek, a 


Warszawa (tel. wł), Niejaka p, Cichowsku 
stwierdziła już od roku znikanie w domu 
najrozmaitszych przedmiotów. Krelzieży 
tych dokonywała 15-letnia Maryaqna Woż- 
niak, która miała klucz podrobiony. Wykry- 
cie kradz'eży nastąpiło dzięki zawiści ku. 
zynki Woźniakównej, która doniosła poazka 
dowancj, że Woźniukówna sprzedała jej 
skradzione buciki za 3 i poł tysiaca marek, 


| podczas gdy zegarek złoty, skradziszv v Ci- 


cnowskiej, sprzedała jubilerowi za 4 isiąca 


| Złodziejka zdradzona przez zazdrość. — „Dom komisowy" w roli pasera- 


sprzedać chciał za milloni 


fd 
T 


marek, « kołnierz sobolowy „obiła" w domu 


: komisowo-handlowym za 10 tysięcy marek- 
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Denuncyantki nie oburzył fakt samej kra 
dzieży, tylko ceny. po jakich złodziejka 
sprzeuawała swoj łup, 

Charakterystyczną rzeczą jest, że dam kos 
misowo-handlcwy, położony w centrum mia 
stu, kupił ów kcłuicrz za 10 tysięcy marsk 
a pw go w Gknie z oazą miliona ms- 
ze 


odbvii 


„Numer 128 


a R AA CZE 


4; a. 


„GONIEC KRAKOWSKI" 


Przedobjęciem6 $ląskaprzezPolskę 


URZEDNICY WIEJZIECCY MASOWO EMIGRUJĄ Z POLSKIEJ CZEŚCI. — BRAK MIE- 
SZKAŃ, — BATIOWICE SIE POLSZCZĄ, — JAK POLSKA OBEJMIE GÓRNY ŚLĄSK? 


(Qa koresbonacnia „Geńca Krakowskiego"). 


Katowice, 13 maja. 

Z powodu przezedlenia się licznych ty- 
sięcy urzędn ków z polskiej części Górnego 
Ślaska na Sląsk niemiecki. powstała w Gli- 
wicach. Bytomiu. Zabrzu i t. d. — należa- 
cych. jak wiadomo. do części, przyznanej 
Niemcom — tem większa nędza mieszkanio- 
wa, że już przedtem trudno tam było o wol- 
ne mieszkania. 

Do Bytomia naprzykła:ł przeprowadza się 
około 1600 urzędników z polskicj części Gór- 
nego Śląska, do Gliwic pzzeszło tysiąc, do 
innych miast, jak Zabrze. Opole, Raciborz 
it. d. również po kilkanaście set. Niemcy. 
praktyczni Jak zawsze, pomyśleli już za- 
wczasu o mieszkaniach dla swych licznych 
nowych urzędników. Urzędy mieszkaniowe 
dostarczyć im mogą na razie tylko miesz- 
kań tymczasowych. Ale we wszystkich wię- 
kszych miastach niemieckiej części Górne- 
go Slaska projektowane już są wielkie bu- 
dowie, celem złagodzenia wynikająccj stąd 


nędzy mi-szkaniowej. Rada miasta Bytom'a ' 


wyznaczyła sumie 12 miłicnów marek nie- 
mieckich na wybudowanie nowych domów 
mieszkalnych; również Zabrze, Gliwice i in- 


ne miasta wyznaczyły większe sumy na. bu- į j 
| potrzeba będzie 10 do 11 dni. Główny i pier- 


dowę podobnych domów. 
Z powodu wyprowadzenia się tylu urzęd- 


ników niemieckich, nie należy sądzić, żeby | 


naprzykład w Katowicach panował nadmiar 
wolnych mieszkan. l'rzeciwnie: może na ca- 
łym świecie nie jest obecnie tak trudne o 
mieszkanie, jak wiaśnio w Katowicach. Za- 
łożono tutaj w ostatnim czasie coś ck”ł» 30 
banków priskich, nie licząc również wka- 
nej sumv innych wi-lk'ch nrzcedstepiorstw 


Za trzy 


(k) W Nowym Jorku ukazała się broszura 
Sprawozduwcy wojennego kilku w.elkich ame- 
rykańnskich dzienników, Dibsa, który  przepo- 
wiada 
ZA TRZY LATA NOWĄ WOJNE w EUROPIE. 

Dibs dowodzi. że Francya ropeiniła wielki 
błąd, gdyż powinna byla po zwyc'ęstwie zająć 
Berlin i przeprowadzić rozczłonkowan'e byłej 
monarchii niemieckiej, tcmbardzej. że grant ku 
tema, pryjmując pod uwagę ówczesny nastrój 
ludności Saksonii, Bawaryi i Naurenii, był po- 


| przez 


Opinia amerykańskiezo publicysty. 


przemysłuwych i handłswych, a w najbliż- 
szym czasie, po prze eciu władzy przez Pol- 
skę okaże się potrzeba przygotowania mie- 
szkań dła sztek urzęilników województwa. 
Obecnie wolne Mieszkania, pozostawione 
wyprowadzających się urzędników 
niemieckich. zarzszerwcwane są dla p:lskich 
urzędników państwcwych (kolejarze, pocz- 
Łowcy i t. d.), którzy w większej części już 
się wprowadzili. Gstby prywatne w Kałowi- 
cach wogóle mieszkania nie ctrzvmałą. 
| Przy obzjmowaniu władzy na Górnym Ślą 
„sku przez Folskę, pierwszą władza. niejako 
' tymczasową, będzie władza prelicyjna. która 
| rozpocznie swoją działalność z chwilą wy- 
cofania się wojsk koalicyjnych. Będzie to 
policya całkiem nowa, polsko-państwowa, 
; jakkolwiek członkowie jej składają się prze 
| ważnie z Górniślązaków, którzy w tym celu 
odbyli osobne kursa w szkołach policyjnych 
ı w Cieszynie i Toruniu. Uprócz nich wielu 
' Górnoślązaków. urzędników ch-cnej p licyi 
pisbiscytowej, wsiąpi w szeregi nowego Kor- 
i pusu policyjnego. W zorganizowaniu tej po- 


Í 


| licyi był system angielski miarodajnym. 


Po przejęciu władzy przez policyę wkro- 
czy wojsko palskia i to według stref, na co 


wszy oddział zzjmie Katcwice. 
Równocześnie nastąpi objęcie władz admi 
nistracyjnych i urzędów publicznych, jak 
kole owego, poczliowcgo, szkolnego i sądo- 
wego. Około kilkuset urzędników polskich 
obecnie już jest czynnych, celem zapozna- 


Alzksy Pająk. 


| nia się z tamtejszymi stosunkami, 


nejska. 


datny. Organizm starych Niemiec pozostał przy 
życiu i szybko się wzmacnia. Niemcy, które nie 
mogą się pogodzić z obecnym stanem rzeczy, 
dążą do zbliżenia z Rosyą. kióra, jako wielkie 
państwo nie może pogodzić się z pozbawieniem 
jej portów bałtyckich i oderwaniem pr.cz Pol- 
akę znaczniejszych terytoryów na zachodzie. — 

| Formalny i cczywiście tajny sojusz militarny 

| pomięd:y Niemcami a Kos a sprawi, że wszelka 
próba Ściągnięcia od Nizm.ec bieżących rat pla- 
iniczych spowoduje wybuch. 


Czy szeregowcy mogą się żenić? 


Nowe rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wojskowych. 


Minisforstwo spraw wojskowych wyda 'o osta- 
tnio zarządzenie w sprawie mułżeństw szeregow- 
Rów i należących do zapast. armii. 

W myśl zarząd”enia — Szeregowcy. odbywa- 
jący służbę w wojsku stałomie oraz w zapasie, zgo 
dn.e z tymmcz. ustawą o po vs. obowiązku służby 
Wojskowej, mogą w wypadkach wyj,tkowych, 
n, p. w razie Objęcia gosp drystwa rolnego Hp., 
Otrzymać zezwolenie na zawarcie związku mał. 
żeńskiego, 

_ Zezwolena wydawane lędą przez właściwe 
D, o. K. do których zwraczć się winni zaintere. 


owani, przedstawiając dosumenty następujące: l żoewstnv zarząd”enia stracił * wchec wydania za- 
zawarcia ' 


1) dowody, że zachodzi konieczność 


Grabi 
POD POZOREM REWIZYI 
LIKWII ŚW. FLORYANA. 


PROFANACYA 


> POLSKIEGO. 
Donoszą, że 2 maja zjechała do Móńska Li- skradła wota, kosztowneści, a nawet ornaty, — 


dewskiego wysana z Moskwy specyalną komi. 
Ya rekwizycyjna w celu dokonania Irewizyj w 
Ościołach mióskich. 
Rewizyi čokcnano z całą bezwzględnością. 
Przeobrazila się ona fak ye nie w 
GRABIEŻ I BEZECEŃSTWO. 
Holota bolszewicka wpadia do kościołów í 


RABUNEK I ŚWIĘETOKRADZTWO, — ZBEZCZESZCZENIE RF. 


r malżeństwa. 2) oswie iczenie. podpisane przez 
, narzeczonych. że nie roszczą Sobie żadnych praw 
do ulg i zaopatrzenia ich rodzin na czas odky- 
wan a Okowigzkowej dwuletniej siużby woj. 
skowej. 

W wypadkach odmownego za'atwienia próśb 
o zawarcie związku małżeńskiego prze: D, O. K., 
przysluguje zainteresowanyx. w przecięgu 6 ty- 
godni od chwili wydania decy yi, prawo rekur- 
su do Min. Spraw. Wojsk. Od docyzyi M. S. W. 
niema prawnego środka oćwcłania. 

Wszystkie wyd=ne w sprewie zawierania mał. 


r ndzenia cstatniego roc obowiązującą, 


GROBÓW. — ARESZTOWANIE KOMISARZA 


Zboszcześciła uczucia wiernych, naraszając Ole. 
je św., hostye i rozrzucając po ziemi komuni. 


| kanty. 


Brutale 
NIE USZANOWALI NAWET GROBÓW. 
Wdarli się do red icimi otwicral: truriny | ob- 
dzierali zwioki, Relikwie św. Floryana zn-szczo. 
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Sir, 


ne, Kilka kościołów zamknięto. Wsród iudnose 
panuje nicopisane rczącryczenie i wzzurzenie, 
Rząd polski otrzymał Xoriczienie „że władze 
sowieckie zaaresztowały w Lilńsku pi ©as.awi- 
ciela polskiej kcmisyi repatryacyjnej p, Bia.G- 
retrowicza, oskarżając go o azitacyę przeciwka 
konfiskacie kosztowności w kościele, Po prze- 
prowad cniu rewizyi w kościele p. Biaiopetro- 


wicz zcstał zwolniony, E 
b Z U 
f A 
`A JA 
; AF Li 
7 M 


| Szyba lustrzana. 


Na A—B.. Jeden z pieruszorzędnych sklepów 
o wystawie z olbrzymia szybą łustrzasią, Sama 
południe; sonce oświetla szybę w taki sposób, 
że tworcy z niej zaimprowizowane zw.erciadło: 
przejrzeć się w niem można od stóp do głów. 

Nie ma ani jednego przechodnia k óryby nić 


| spojrzał chociażby przeloinie na odbicie swej 


post=ci i nie znalaz} iej zachwycaiącą. Już taka 
vatura luska. 

— Ach! jak mi dobrze w tym wiosennym ra- 
peluszu! — pomyślala sticzna mała blondynka 
rzuciwszy oczami z zachwytem na = ybe. 

— Mam dzisiaj dziwnie intorwnieeg u 
twarzy — rzekł sobie w duchv zhiamzowani Wito- 
dzieniec. 

— Moje buty wcale jeszcze nieżle wyględieją? 
— ocenił profesor ginnazyalny powykrzywiane 
Swe obcasy. 

— Wyglądam dość noedznie, by wzbudrać Ii. 
teść u przechodniów! — momnlogował żonrak 
wlekący Sę o kuli. 

— Zawsze jeszcze znajdzie się ktoś. kto na. 
mnie poleci! — pocies'nla sie siara zwiędła ko- 
kota, 

W tej chwili słonce z iiiości Wa emerytki mi- 
łości skryło się za chmury i szko szew straca 
własnoścj zwierc'adła, 

Gdyby obrazy tych wszystkiwh ficur rnożna 
było utrwalić i zatr vmać —- co żą wspaniały 
ilm: „Linia „A—B” o 1?-iej polydnie*'t... 

Kruk. 


je £ 
muEw 


w 


Misna ga anena Zyd neyi, 


(1) W Ameryce pizysiapiono cirenie de pró- 


by leczema n.rwowych ludzi z rozmóajiyech na- 
wyczek i nałogów, które są ciężarem nistylko 
dla reh samycn. lecz przedew<zysikkiem dla ich 


ctoczenia. 

Od pewnego czasu Dostoński szmsaj d! €ho- 
dów psychcpatycoznych urządz:ł spocyaluy od. 
dziad lekavskiega lecz.nia złych svawytzek. które 
prowadzą nas.ęrnie do Sglincgo TOzStr .ju ner- 


| wowego, Chodzi o to. by nawyczki te zausić w 


m a e 


samyjn zarodku. Lekarze oddają się tam przede- 
wszystkiem leczun u dzieci które polzi lon» są 
na wazy grupy: te. które nabrały złych |uzyzwya 
czajeń przy jedzeneu lub spaniu; te, które wy- 
kazują pewne zaburzu ia umysłowe i te, u któ- 
rych stwierdzono pewien defekt. jak drgawki, 
konwuisye ity. Przed przeusięwziw em kul acyi, 
lokarze wyszukują dzieci takie w duma.h ro- 
{zici skich, aby tam, na miejscu, zbadac zasa- 
dniczą przyczynę owych zaburzeń czy nałogów. 
w rożw:jamiu Się których często ponosi winę 
zbyt lugodna matka lub Zbyt surowy, napawzją 
cy dzieci lękiem ojczec, - 


Ptaki giną wskutex zimna! 

Z Wiriembergii i Badenu nadchodzą wiado- 
mości o gromadnem wyinieran:.nu iam ptactwa 
wędrownego, wsku.ek niezuzkłyca chiodów, W 
Czarnym lesie zjawiło się właśnie ptactwo spie 
wające, gdy nadciągnęła śnieżyca, przywracają. 
ca okolicy wygląd Zimowy, 1 oto, wskutek bra. 
ku owadów, ptactwo zaczęlo wymierać groma 
dnie. 

W okolicach Heide'berga znałczio e rów niez 
mnóstwo zmarzłych na śmierć skowronków 
drozdów, 

W Tyrolu północnym zauważono nóitwzwykle 
mały przylot ptactwa węjrewiega Zapewne ta 
kże wskutek panujacych chłodów. 


Ste. 


„GONTEC ERAWOWSKI" 


Kumer 130 


Wyznania akatolickie w Polsce. 


OKOŁO 2 MILIONY PROTESTANTÓW I 15 TYSIĘCY CZŁONKÓW ZWIĄZKÓW RE- 
LISIJ NYCH. 


Na ziemiach Polski istnieją następujące 
kościoły, bądź związki religijne o charakte- 
rze akatolickini: 


Sa to w pierwszym rzędzie kościoły: ewan : 


pieleko.aussburski. ewangid'cko-rzt"rmo- 
wany i urijny (polaczenie organizacyjne, 
nic dogmatyczne kościoła luterańskiego z 
reformowanym, 
ścioła przypada na b. dzielnicę pruską). 
Dalej już ida o ga religijne, jako to: , 
baptyści „adweutyś merneniści dac I 
nie od kościoła AE PRO bracia mo- 
rawscv (hernhuei), gwnnticişgni chrzoś>i- 


Gros wyznawców tego ko- ! 


! janie (stundyści) zwolennicy nauki pierw- 
| szych chrześcian, anglikanie, metadyści i 
kwakrzy. 


t  Ustosunkowanie 


liczbowe tych wyznań 

: wyraża się dla kościołów: augsburskicgo 

| liczbą 600 tysięcy wiernych. reformowanego : 

| — 12 tysięcy wiernych i uni'nego — 1 i pół 
miliona w samej b. dzielricv urusxiej. 

Co się tyczy zwięzków relialinvch, to licz- 

ta ich wyznawców niə- przekracza 15 tys e- 


cy, z czego najwięcej wiernych przypada na 
bantystów i najmniej na — kwakrów. 


Uprowadzony książe. 


TAJEMNICZY KSIĄŻE I PIEKNA ANGIELKA. — PPZEJŚCIE NA KATOLICYZM, — 
ŚLUB W LONDYNIE. — SEKRET PRZED RODZICAMI. — MATZA UPROWADZA WLA 


SNEGO SYNA. — KSIĄŻE TRZYMANY 


(1) Londyński „Daily Mail“ 
poruszającej cala Anglie 
AFERZE PEWNEGO MŁODEGO KSIECIA, 
który spokrewniony jest podobno blisko z 
jednym z panujących domów europejskich. 
Książę ów poznał się przed wojną z pewną 
młoda Angielka. „z dobrego domu", miesz- | 
kajacą u swych rodziców w Londynic. Do 
sere oboga młodych ludzi zapukał silnie 

WSZECHWLADNY AMOR 
i.. zaręczyli się. Ślub odbył się w lecie w ro- 
ku 1914, poczem młoda żona księcia prze- 
szla z ang'ikańskicgo kościoła na lono kato- 
licyzmu, 

Zakochany małżonek nie wtajemniczy?ł 
swoich rodziców w swe spruwy sercowe, nie 
doniósł im też nic 

O ZAWARTEM MALŻEŃSTWIE, 

Sprawa cała nie dala się jednak długo u- 

trzymać w tajemnicy. Zalcdwie matka ks'ę- 


opowiada o 


cia dowiedziała się. że syn poza jej plecami. 


wszedł w związki malżenskie, pospicszyła 
szybko do Anglii, aby wszcząc odpowiednie ; 
kroki celem 
UNIGWAŻNIENIA MALŻEŚĆSTWA SYNA. 
Knergiczna matka nie zwróciła się jednak 
z tą sprawą dos Watykanu, lecz caikiermz 
poprostu upruwauziła Swego benjamizka. 
Jak bowiem objasuia obecnie nieszczęśliwa 
małżonka tajemniczego księcia. mąż jej zo- 


stał na rczkaz siarej księżnej oderwany od | 


jej boku w olkcstone, jeszcze 
ZANIM SKOŃCZYŁY SIE MIODOWE MIE- 
SIĄ asa 


Podobno został on wywieziony do Paryża. 


Guy de Chantepieure, 88 


- Slub w aeropianie 


Przełożyła z ae, W 
Marya z Dzieduszyckich Komorowska, 
— u— 

Oczy Wilhelma naprały nagle dziwnie jasnego 
i łagodnego wyrw u. zdaje mi się ,że chrzestny 
ojciec Kopciuszka czuł się równie zadowołony i 
dumny, z ostatnich mych Siów, jak ja Sama, 
przed chwilą z powiedlzenia jego. iż się obawia, 
bym nie była „zanadto owiczęuną..* 

On ża to, wcale sią rzeczywiście oaz:ząjnym 
nie okazał! Wśród medeli, widzianych u kraw- 
<owcej, był jeden, na który się nawet nie osmie- 
laam patneć: istne cudo z crepe de-Chine, calte 

*matowem, zahafiowane dzetem,., Ta całkowicie 
i ogromnie, jakoś czarna toaleta, przypominała 
stylem, fantastyczny ws.hód, lub bajkowy 
Egipt... i dzzwnie byia istotnie harmonijnie pię- 
kna. I oto ten mój zioty szaleniec zawołał bać 
uumysłu: 

— Almy. Czy Sądzisz. że tą suknią zupłnie by 
była sto:cwna dla ciebie? 

Lecz ody ow iedi iałam wymijająco i skromnie: 

— PrzyŁuszczam, że musi być bardzo droga. 

Krawcona zaprotestowaią. 

— Ależ nie. proszę pan‘... przeciwnie, 

Miaia upoin» słuszność biorąc pod uwagę 
wartość sukni. a nesiuszność kompletną, ze 
względu na ograniczone Średki. któremi rozpo» i 
rządzają pans wo Kerjeczat.. Ale Wilhelm za. 
stanowił się widoa mia nad pierwszem jedynie... 


| 
| 
pominać... 


| Przyszła mi nagłe sząjona 
du 


POD STRAŻĄ. — GDZIE ON ZNIŻENAŁ? 


t gdzie trzymany był pod czujną strażą. 
Pewnego dnia młoda księżna otrzymała 
: od swego męża list z donies'eniem, iż udalo 
| mu się zemknąć z pod opieki maci-rzyń- 
sklaj i będzie oczekiwał na nią w Calais. 
| romycnE kobieta pojechała natychmiast 
do Cala's, 


NIE ZNALAZŁA TAM JEDNAX VEŽA 


Jak się później dowiedziała. sroga matka. 
meżawska przyjechała na gwałt specyal- 
j nym pociągiem do Calais na godzinę weze- 
; śniej przed swym synem. aby nie dopuścić 
dn jego snatkania się z żoną. Młoda parzu- 
| cona księżna nie ma obecnie pojecia, gdzie 
i zna dnie się jej porwany małżonek. 
| Publiczność anzielska z naprężeniem v- 
czekuje wyjaśnienia całej tej 
ZAGADKOWEJ SPRAWT, 
į którą zaima się prawdopodobnie sądy an- 
giejskie, wobec tego, że porwanie księcia na- 
: stąpiło na terenie Anglii. 
| Nazwisko młodego księcia, ze wzetadu na 
iego „wysokie" pokrewieństwa. trzymane 
jesi à atad w ME mnicy, 


z 


Nadestane. 


NUI ZW zma 4 - 


wielki wybór modaii — przyjmuje wszelkie roboty | 


JADW!'GA POLLEROWA 
kinia A=B 43, 1 Pe 


więc... 
się dzis jeszcze do roloty., i suknia będzie goto- 
kę: na środęt.., 
Może powinnam się była. sprzeciwiać?.,, 
a toalcia, to isina rozkosz,.. 


Ale 
A Wilhelmowi by. 


|< m a WY 0011 -— 


KAPELUSZE 


mam jutro próbować. hafciarka zabiera | : 


„ape W z A 


ADWOKAT 


Dr. ROMAN GRUN 


otworzył kancelaryę 
| w Krakowie, uiica Sławkowska 14 


NA WIOSNĘ! 
PŁASZCZE DAMSKIE 
MATERYAŁY 


NA KOSTYUMY DaxSKIE 
I UBRARNi MĘSKIE 


' M, Król, S. Rodakowski i S-ka 


Kraków, ul. Jagiellońska 9. s090 
EF- Sprzedaż hurtowna i detaliczna. "Tguj 


" BRYLANTY i PERŁY 


Wyrowy Ze złota srabra kupuje magazyn juniterski 


M. WASSERMANNA 


Kraków, uica Grodzka 10. 
za zęby sztuczne piaca najwyższe ceny. 908P 


Pokost In. 'any, lakiery, email, 
lakiery do podłóg i farby 


2193 


T. MEZYK, KRAKOW 


___ Prac Szczepański A a. 


Spsczany salon dla Pań. 


Uskutecznia się aplikacye, farbowanie włosów 

francuską „Henna* w rożnych kolorach, jak 

również masaż twarzy elektryczny, ręczny 

i pielęgnueyę cery. Wyroby z wiosów, opas 
lacye, mysie giowy i manicure. 


Firma Łabużek, Szewska 4, 


w" I obrońca w y sprawach, n karnych 


li LURWIK UGŁALANOEA 


prowadzi kancelaryę 


w Jaśle, ui. Kościuszki L. 410, 


i U < a  m U aM 


Do odstąpienia pokój 


f kawaterski we Lwowie, duży z osobnem wejściem 
na parterze ze światem elektrycznem w aród- 
mieściu blisko tramwa,u od 15-go czerwca br. 
Zgłoszenia do Auminisiracyi „Gońca KŃiakow" 
skiegu”* poa W, 

zosta e JEŻE W 


—- Zabierz mnie ze sobą. Wilhelmie zabierz 


. mnie, proszę NA WwSZYSLK... 


AR, Fn.ykro, gdy bym się mu byta sprzeciwiła w : 


ziobieniu mi przy jó,nuosci.,, 
Wsiedliśmy do autai Wilhelm kazat szoferowi 


| zatrzymać się na rogu bulwaru Malherbes i uli- ` 


cy Monceau. 
jp e mę A wracasz do domu. Amy? 


= PME podwieź mnie na ulicę Monceau, bo * 
mugg lam jeszcze wstąpić, sama zaś zatrzymaj 
auto... Trzeba, żeby Anuik spakaivala moje rze- 
CZY... wrócę dop ero późno wieczór.., i będę mu- 
siał zaraz jechać na kolej, 

— Bądź spokojny.. zastaniesz wa ystko goto- 
we.. 
wyjeżdża, Wilhelmie! Dnie bez ciebie, będą mi 
sẹ wydawać bardzo długie, a wieczory baz 
końca! 

— Janka mi ohiecała, że nie będzie o tobie za- 
Ogromne bym rad, gdybyście Się za. 
przyjażnily, 

— Nie wątpię, że lo nastąpi.. a także. że nie- 
jedną z bliższego stosunku z panną Albin od- 
niogę korzyść.., 
bo to by nie było szczere z twej strony... Ale Jan- 


bo gdyby się na te 


Lecz się nie ośmielilai... 
aajnotności 


nie zgod ił.. parę dni swobody i 
dogadzają mu może wiaśnie? 
Auio zaiurzymało s.ę dliząco. 
— Do wiizenia do dziś wieczora, malutke 
Amy... 


Wa.ihelm uścisnął mą rękę i otworzywsSay 


| drzwiczki, wyskoczył szybko. 


. Jakie to nieznośne. że musivz dziś waśnie * 


PO 


Nie, Wilhałmie, nie prolestuj, | 


ka nie jest przecież i tak tobą. mój najlepszy | 


yimcielu! 
— Więc rzeczywi: ie bydzie ei troche tęskno 
za tym starym prv 


br) 


A SOM 
choc mu powh- 
leć? 


Ach! niezawodnie, że w tej oto sekundzie 
| wspomn.cnie jakieś. jakieś obrazy pn esunęły, 
mi się przez umysł, chociaż wola moja żadnego * 
tem nie brała udziału... Może być, że mnie sku- 
„SH jakiś dyabełek.. dyabełek ziosśliwy i silny, 
' któremu niepodobna mi było się oprzeć... 

Dość, że gdy Wilhelm spogłądnąwszy ku mnie 
z uśmiechem pora ostatni. chciał zatrzasnąć 
drzwiczki, zatrzymalam go nagle, gestem zupeł- 
nie bezwiednym. 

— Wilhelmie, rzekłam, nie pod: iękowa'am c 
nawet, tak, jak się należało... takiś był dobry! 

I usmiechnałam się i ja również, bardzo ser- 
dceznię, wychylając się z głębi powozu ku nie- 
mu.. Wówczas wskoczył rag ira cze do amta | 
ująwszy. bez względu. iż naraża kapelusz mój na 
swank, głowę mą w Obie śwe ręce, tak samo, jax 
w dzień nowego roku... złożył na czole moim po- 
całunek.. ale zupanie inny pocałunek. jak tem 
dawniejszy,,, 

Może być. żeśmy Oboje ulegli jednej i tej s2- 
mej susgostyi, na je ino i to santo wsnomnienie? 

Usta Wilhelma słodkie są i namiętne... 

Zdaje mi Się, że Sio już wcale nie priewamy 
na siehle. (C. d. n.). 
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Numer 130 


Niewola. 


Ptak w ciasnej klatce, kwiat ścięty w bukiecie — 
Czyż jest już gorsza niewcla na świecie? 
Jest: serce ludzkie w nied<branym związku, 
Które zmuszone kochać z obowiązku! 


Chwila bieżąca. 


Kalendarzyk: 
Bonifaeego 
Wacnód ałońca: 457 
Zachód słońca: 8'16 
Długość dnia: 1519 


TEATR [M J. SŁOWACKIŁWO, 
Niedziela ponoł.: .Dvabeł i karczmarka”, 

M ieczćr: „Oczy ksieżniczki Fatlimv*, 
Poniedziałek: „Oczy księżniczki Fathmy" 
Wtcrek: Oczy księżniczki Fathmy*, 

TEATR MIEJSKI OPERA I OPERETKA. 
Niedziela popol.: „Królowa cyrku*, 
Wieczór: „Halka“, 
Poniedziałek: „Urlop małżeński", 
OPERETKA „NOWOŚCT”. 
Niedziela popol. „Urszula“. 
Wieczor; „Szał milości“. 
Poriedziałek: „Szał miłości”, 
Wtorek: „Szał miłości“. 5 
KOLLEGIUM WYKŁADÓW NAUKOWY 
w Krakowie, Rynek gł, Linia A—B L. 30. 
Niedziela, Tytus Czyżewski: „Wisczór autorski“ 
(z współudziałem art. dram. Bagateli). 


Koszta przesiedlenia urzędników. 


Minister spraw wewn. Kamieński wydał osta- 
Dio w porozumieniu z min, skarbu okólnik do 


Kr. 


Niedziela 


14 


Maja 


"wojewodów i Komisana Rządu w Warszawie 


w sprawie kosztow przesiedlenia urzędników 
peństwowych. 

W myśl okólnika tego — urzędnicy przenie. 
sieni do innej miejscowości w czasie od 1 czerw- 
oa do 4 sierpnia 1921 r. nie tracą prawa do ko- 
sztów przesiedlenia bez różnicy, czy przeniesie- 
niə zarządzone zostało z urzędu, czy też na ży- 
czenie funkcyonaryusza, 


ła 


Juposłowianie u Mickiewicza, 


W tych dniach złożyła wizytę synowi wielkiego 
wicazcza  delegacya młodzieży jugosłowiańskiej, 
zgrupowanej w klubie „Jugoslavia“ w osobach 
członków zarządu p. Petrovitsch'a i Gabelic'a. W 
dłuższej rozmowie poruszano analogię między naror 
dem polskim a jugosłowiańskim 1 pookreślano no» 
wə horyzonty jekie obecna epoka przed światem 
slowiańskim roztwiera. Delegaci wyszli nadzwyczaj 
ujęci postacią czcigodnego starca, syna wielkiego 
picniera ideałów słowiańszczyzny, którcgo pamięć 
jest otaczana w Jugosławii specyalnym, wyjątkos 
wym zgoła pietyzmem, 


Prodata gan ziemnego w Rrośnieńskiem, 


Z Krosna donoszą nam: W ostatnich kilku latach 
powstało w Krośnie i okolicy Krosna kilka więk» 
szych zakładów przemysłowych. Do założenia tych 
przedsiębiorstw dał impuls gaz ziemny w okołlscy 
Krosna, który daje gwarancyę rentowności i zas 
bezpiecza przyszłość tymże zakładom przemy» 
słowym. 

Przed kilku miesiącami produkcya gazu w tut. 
okolicy nieznacznie zmalała, wobec czego pessymi: 
ści wyrażali obawę, że produkcya będzie się stos 
pniowo zmniejszała. Obawy te były jednak zupeł: 
mie nieuzasadn*one, gdyż w ostatnich kilku tygos 
dniach dowiercila firma „Dąbrowa"* we Winnicy 
szyb gazowy, którego produkcya na minutę wynosi 
około 30 m°, firma „Gaz ziemny” również szyb gas 
zowy w Jaszczwi, który produkuje przeszło 3% m” 
gara na minutę. Nadto uzyskała firma Waterkeyn 
w Męcince, w swym starym szybie Nr. 3, który zos 
stał obecnio pogłębiony, znacznie wyższą produk. 
cyę. nniżeł dotychczas, 

Rezultaty ostatn'ch wierceń za gazem ziemnym 
w tut. okolicy są tembardziej pocieszające, że poło, 
żenia ostatnio dowierconych szybów wskazuje, że 
teren o długości kilkunastu kilometrów dotychczas 
jeszcze nie eksploatowany, jest gazonośny, co jesz: 
cze przedtem. prof. dr Nowak w swych orzeczeniach 


ma podstawie swych badań geologicznych wykazał. 


= "gp 00 
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(i) Do długiej listy sławnych matadorów, którzy padli ofiarą swej śmiałości na arenie walki z by- 
kami, dołącza się nazwisko Varelita, jednej z najs igkszych obecnie sław Hiszpanii. W czasie świetnej 
„corridy* w Sewilli, Varciito zosiał ciężko zranicny w bok przez dzikiego kyka, 

Rycina nasza przedstawia chwilę walki, druga zaś moment, w którym kilku ludzi wynosi zra 


nionego matadora z areny, 


Tragiczna śmierć króla toreadorów. 


(1.) Sławny toreador hiszpański. zwany Granero w młodzieńczych latach poświę- 
powszechnie królem toreadorów. Granero, Liar się z zamiłowaniem twóczości muzycz- 
padł w czasie waiki byków w Madrycie o- | nej; przed trzema laty porzucił swe studya 
fiarą swego zawodu. kompozytorakie i w krótkim przeciągu czasu 

Oto gdy walka na arenie dosięgła najwyż- | zajął pierwsze miejsce wśród łoreadorów hil- 
szego napięcia, grożny zwierz uderzeniem ; szpańskich. Był on bożyszczem tłumów. Za- 
rogu rozdarł toreadorowi gardło i przedziu- | raliał ogromne sumy, biorąc po ośm tysię- 
rawił czaszkę. Skutkiem natychmiastowej ; cy pesetów za jedną walkę. W roku ubieg- 
śmierci bohatera areny, walkę musiano | iym brał czynny udział w stu walkach by- 
przerwać. ków w Hiszpanii 


Cała rodzina padła ofiarą ognia. 
Ogromny pożar na wsi. — Rodzice i syn spaleni. 


We wsi Krzewiny pod Sulejpwem w strenach SPALILI SIE W OGNIU, 

piolrkowskich wybuchł pożar. który w jednej Straszua był s ACH 
> 4 , Str yła rozpacz rodziny. pozostałego 

chwili eztery osady gospodarcze obrócił w pe- Í syna į córki, gdy w jednej trumnie chowano 
rzynę, przyczem spalit się wszystek dobytek | szczątki zwęglone ich rodziców, a w drugiej 
martwy, t. j. młocarnie, kieraty, wozy i wszyst- | brata, 
kie narzędzia ea POR” Przyczyna pożaru jest nie ustalona, — Ogień 

Były ofiary w ludziach: gospodarz Jan Zawi- ; przy paimncy okolicznej straży ogniowej zdołano 
sza, żoną jego i 16-letni ich synek ratując mienie i 
z palącego się domu 


BANDA SZULERÓW OGRYWAŁA REEMIGRANTÓW Z AMERYKI, — SPRYTNA WYWIADO- 
WCZYNI I NIEZRĘCZNY MOSZEK, —— PONETNE GRATISOWE KOLAGYE SOBOTNIE. — 
MOSZEK w POTRZASKU, 


(k) Kierownik oddz, śledczego w Częstocho- 
wie otrzymał zawiadomienie, że pomiędzy Czę- 
stochową a Szazakową jacyś szulerzy egrywają 
w karty powracających z Ameryki emigrantów. 
Wskutek tego wydał on zarządzenie funkcyona- 
ryuszce p. P., celem przeprowadzenia dochodzeń 
w tej sprawie, W nievyjaśmiony sposób zarzą. 
dzenie to doszło do wiadomości owych £zulerów. 
Jeden z nich, niejaki Bekermajster Moszek zgło- 
sił się do mieszkania pani P. i oświadczył że 
już wie o tem, iż ona chce jego oraz wspólników 
„zgubić”, ale on ją blaga. by tego nie czyniła 
a za swoje dobre serce otrzyma tygodniowo 
25,000 marek oraz 
KAŻDEJ SOBOTY BEDZIE MIAŁA GRATTISO. 


WA KOLACYE, 


Pani P. odpowiedziała, że musi się nad tę 
propozycyą. namyślić i kazała przyjść do siebie 
tego samego dnia o godz. 5 po poł. Tymczasem 
sprowadziła jednego z wywiadowców, którego 
umieściła w szsiednim pokoju į gdy o 5-tej godz. 
zgłosił się do niej Bekermajster wraz ze wspól- 
nikiem Herem Chrzanowskim, oświadczyła. 
że na pronozycyę się zgadza. 

Wówczas obaj wspólnicy wpadli w dobry hū- 
mor i opowiedzieli jej. jak uprawiają swój pro- 
ceder, jak 

OGRYWAJĄC EMIGRANTÓW, ZARABIAJĄ 

SETKI DOLARÓW 
itd. następnie wręczyli p, P. 25.000 marek. Wów- 
czaa kolega pani P. wyszedł s drugiego pokoju 
i obu szulerów zaaresztował. 


|. Mah | 


 Osobliwa wędrówka pioruna. 


PIORUN. KTÓRY PRZESZEDŁ PRZEZ WSZYSTKIE POKOJE. — KURA I KOŹLE ZABITE. 
- DZIECI I GASKI NIETKNIETE. 


W piątek 5 maja w samo południe zdarzył į ni na małych gąsiątkach trzymając równocześ- 
się w Gęsiorkach, pow. starogardzki, dziwny , nio maie dziecko na ręku. Opodal bawiło się 
wypadek. Podczas burzy uderzył piorun w jeden ' drugie dziecko z malem kożźlęciem. Otóż grom. 
dom folwarczny kryty słomą. Nie wyrząlziwszy  zaktoszy knre i kożlę na miejscu, skałeczył ke- 
domowi żadnej prawie szkody, grom wszejł ko. | ziete dczyć poważnie, dzieci zaś zosłały nle- 
minem do mieszkania i okrążywszy wszystkie , tknięte, tak Samo małe gąski. Obok kuchni znaj- 
pokoje opuścił dom przez dziury wybite w ścia. Í łowala się magika owej kobiety į grzała się przy 
nach i jedno okno, rozbiwszy trzy Szyby, Moblo kominku. Oprócz. lekkiego zranienia gelenj i 
zostały lekko uszkodzone, obrazy i lustro vdru-  |wzestrachu nie doznała równisż szwanku. Jei 
zgotane. s córka natomiast ulegla silnemu wsirząsowji ner- 
W kuchni była właśnie zajęta żona roh, Stan- | wowemu 
kiewicza doglądaniem kury siedzącej w skrzy- 
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Walka z alfonsami na ulicach Warszawy.) 


„GONIEC KRAZOWSKI” 


ALFONS I „WESÓŁA DZIEWCZYNA”, — USILOWANE MORDERSTWO, — NAPAD ALFON. 
SÓW NA DORCŻEE, — CHCIELI ODBIĆ SWEGO TOWARZYSZA, 


Onegdaj około godziny % w nocy na Nowym 
Swiecie w Warszawie między Chiniciną a Wa- 
recką rozleg! Się przermźiiwy krzyk koblecy, — 


Na odełog krzyku pospieszył: znajdujący się w ' 


pobliżu posterunkowy i ujrzał uciekajaca koblo 
tę a za nią biegli mężczyzna, zadając jej 
CIOSY NOŻEM W PLECY. 
Na widok policyanta mężczyzna ów zbiegł, 
Kobieię z pokrajaną na plecach suknią ti 
lekkiemi zadraśnięcjiam: sprowadzono do komi- 
saryatu, gdzie stwierdzono, że była nią Józefa 


Wąsala. prostytutka, którą spoikał na ulicy al- | 


fons Franciszek Kobylański i 
CHCIAŁ JĄ ZAMORDOWAĆ NOŻEM 


mając z nią jukieś porschunki których 
checia wyjawić, 

Spisano odpowiedni protokół, poczem jeden % 
przygodnych Świadków, agent defenzywy. wziął | 
Wąsalę do doróżki. celem odwiezienia jej do 
tomu. 

Po pewnym czasie ten sam połicyant pray ul. 
Nowy Świat znów ustyszał krzyk i towarzyszą- 


wie 


ce mu strzaly, Pohfegł w odrowiedniin kiv 
i zastał liczny 
TLUM LUDZI, 
| którzy otoczyli dorożkę i usiłowali z niej wycią- 
gnąć fakąś kobiete, w ktūrej policyant poznał 
Józcię Węsalę, Bronit ję wiaśnie ów agent de- 
fouzywy przed kiikoma alonsami którzy usi. 
towall odhić Wązalę. 
Posterunkowy ujrzał mężczy?nmą z nożem w 
Teku ij zatrzytnuł go, Byż nim własnie ćw Koby- 
i ahs, którego aresztowano i wsadzono do do- 
celem adu tezieniaą do kornisaryatu, 
Po "rodza 
| NOWA GRUPA ALFONSÓW I SUTZNERÓ 9 
napadła na dorszkę į; Kokylańgt:-::s Me, N 
Tuniki. 


w mA 


stapi! pościg w stronę Ordvnackiej do 
e uciekał Kobylański 

| Na Tamce przed domen: 44 na odełos gwizdka 
, zatrzymał Kobylańskiago pósierunsowy. 
| lahssiego osadzono w areszcie przy 4 komissa- 
| ryacie i sprawę skierowano do Sędziego śledcze. 
go. 


Koby- 


Nie opłaciła mu się wyprawa... 


WYJAZD KOLEJĄ NA „ROZBÓJ“, — STRZAŁ NA POSTRACH. — ZWIĄZANI STARY- 
MI RECZNIKAMI, 


(kj 27-1etni rolnik z Młocin Bot. Tomaszewski 


amówił się z innym osobnikiem o nicusialonetn * 


nazwisku w celu dokonania napadu na Com 
gospodatza Gajdy w Białyninie pow. sochaczew. 
skiego. 3-go kwietnia spotkał się on ze swoim 
wspólnikiem, udali się razem koleją do Socha- 
czewa, następnie pieszo do Białynina, 


Podczas gdy ów wspólnik sta} v- siraży, 


wpadł Tomaszewski z rewoiwerom do wnętrze 
domu i z okrzykiem 

„RECE DO GÓRY” 
zażąda! od Gala wydania pźuięcyi l plonie. 


dzy, Wydano mu zrazu 70.090 marex, a gdy cór- 
ka wzbraniała się wskazać miejsce przechowa- 

nia dalszych pieniędzy, strzelił na postrach co 
| miało też służyć za mak dla wartującego wspól- 
i nika, aby wszedł do domu. 


i Bandyci przeesukałi całe niieszkanie, zrabo- 


; wali jeszcze 40 rubli srebrnych i bransoletkę, 
j poczem zwłezałj całą rozinę podartymi ręczni. 
zolty, greżąc podpaleniem w razie alarmu. 
ogl. 
Oskarżony. do winy się przyznał. Sąd skazał 
go na „eriprminoia ciężki) e AŻ ne, 


Zwierzęta poszukiwaczami złota. 


(Do itastracyi tytutowej). 


fx) Zwierzęta naprowadzeją niektedy na sad 
ukrytych skarbów, Przykładem tego jest n. p. 
awa 

GĘŚ W SYRYI, 

o której niedwwno doniosły dzienniki, Po zabi- 
ciu jej w przełyku Odkryto drobne grudki zioła 
i stwierdzono, że gęś połknęła je przy piciu wo- 
dy 7e ztętodajnej rzeki, W podohny sposób przod 
laty dzika gęś, zabita w Aruceryce, doprowadzi- 
ła do odkrycia złota w jeziorze Piti w stanie 
Nebraska, gdyż w żŻclądku jej znaleziono ktwat. 
ki zlota, 

I pies odegrał swego czasu rolę odkrywcy po- 
kladów ziotonośnych. Pr.ed 10 laty syn pewne- 
go farmera w Australii udał się na polowanie 
ze swym foz.terierem. Pies, próbując rozkonać 
morg króliczą, odrzuci! na bok urudką ziemi. w 
której wprawne oko osadnika rozpoznałto 

BŁYSZCZĄCE ZIARNKA ZŁOTA, 
Uwidadomił o swent odkryciu ojca- który natych- 
mia: zakupił złotomośny obszar graniu ; przy- 
szedł w posiadanie cyrownego majątku, Oczy- 
wiście. że sprytny piess«, który był mimeewol- 
nym sprawcą zhogacania się swego pana. otrzy- 
mał należny procent w postaci doży wotnej pen- 
syi, wypacanej mu w tłustych pieczeniach i tym 
podobnych smakołyków, miłych psiemmu Sercu. 

Najcemniejsze odkrycie złota zawdiięcza sie 
~ borsnkem, W stanie Mantano (Ameryka póła. 
pewien myśliwy 

WYBRAŁ SIE NA BORSUKI 
j zaskoczy] całą kolonię ty'h zwierząt, gorliwie 
zajętą gruevanien w ziemi, Borsuki wprawdzie 


uciek y. ale Strzeiee mimo to zrobił dohry po- . 


łów. gdyż Spoirzawszy nu ruzgrzebaną prze: nie 
ziemię 


UJRZAŁ MNÓSTWO CENNYCH SZAFIRÓW. ' 


Nie znając wartości błysze.ących kamyków, 


zebrał garść ich do kieszeni i poszedł do jubile- : 


ra w pobliskiem mieście, nie licząc zbytnie na 
spieniężenie swego łupu. Jakież było jego zd. 
wienie, gdy jubiler wyplacił mu skwapliwie 4030 
dolarów i prosil g więcej takich kamicni. Dziś 
w miejscu, gdzie zwierzątka niegdyś kopały 
ziemię. zawierającą szafiry, wznosi się 


WIELKA KOPALNIA 


z wyn'osłymi szybami i mnóstwem rohotnikow. | 


Pewiem farmer w Kalifornii miał kraka, ptaka 
nader jIrzemyślnego i filuiernego, który rozwe- 


seiał go swemi figlaimi. lecz nieraz przyprawia! : 


| tOŻ o 
4 ty kradi jak.. kruk, Niecaz dostał zato pomad- 
nie pod 'ióbie, lecz nie myślał o poprawie. Pew- 


Mego razu farmer, poszukując pierśconka, któ- ' 


piecem gd:ie jego faworyt miał swe legowisko, 
przypuszczając, że jak zwykle, tak i teraz maje 
dzie tam zgubę. Poszukiwanie 
OPŁACIŁO SIE SOWICIE, 

gdyż nalazł nietylko pierścionek, ale ti klika 
sporych grudsk szlachetnego złotego kruszcu. 
Śledząc pilnie. dokąd jego kruk wylatuje, na- 
trafił na obfite pole z otonośne, które go w krót- 
xim cząsie uczyniio milionerem, 


Ę 
| 
M 
l 
| rymu nagle zginał, udał się do Kryjówki za 
| 
i 
f 
| Tak było dawniej — dziś już o złoto trudniej, 


' a papierki tak spodły w cenie, ża żaden kruk ` 


| ch kraść nie myśli, 
nie chce, 

! Rycina nasza przedstawia: u góry sławną gęś. 
j 5tóra właśnie po. knea spory kawałek złota i 
i głębołyo zamyśliła się nad tym faktem, nie prze- 


ani żadna gęś połykać ich 


ki į dopiera po śmierci zdohędzie sobie — nie. 
śmiertelność, Pom 
dytujący. jakby znów ukraść coś błyszczącego. 
Po drugiej stronie widzlmy borsuki przy To. 
kocie: zwierzęta te kopią ziemię wraz z Szali- 
rami, Poniżej znów kopaln'na, wystawiona nu. 
miejscu ich odkrycia. Środek ryciny zajmuj: 
piesek, odkrywca zlota w Australii wraz ze 
>. swym panem, kiórezo zrobił milionerem. Ni» 
wiedząc o znakomitej roli jaką odłgral, patrev 
| w skupieniu na kij, który nieraz niezbvt tago. 
dnie głaskal jego skórę. 
| T ic 


t 1732 

| Substytucye ` 
notaryusza Józefa Grodyńskiego w Krako- 
wie, ul. Slawkowska 4. objąt z dniem 4 maja br. 


Dr JERZY RUDNICKI z Podgorza. 


anky ` 


złość, gdyż wszelkie błyszczące przedraio- ; 


czuwając, że rychło padnie pod nożem kuchar- : 


iżej siedzi złodziej kruk, me- ; 


Numsr 136 


LU 
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di 


wy 


Najnowsze kapelusze 


NE 
roczna. mody w 


Nie było od dana tax wygodnej, jak togo- 
dzialo damskich kapeluszy: 
obejmuje ona wszysikie zodzuje, wegystkie mo- 
żiiwe rozmiary, wszysikie barwy, wszystkie na- 
! wet epoki, zmajculjcmy w nji howiem zabawny 
, paly dzwonek s iryzowanszo włosienia, z lek- 
kim wolantem z tiulu, dzwonek tak ulubiony 
| przez elegantki paryskie. z czasów drugiego co- 
| aurstwa, presta średniej wielkosci marynasko. 


modną praed dwudziestu laty i mały toczek z 
kwiatów bądź cały szyty ze wstążki i t œ 
tegorocznych kapeluszy. 
Wszystko to już było. 


fasony 


Przeglądając 
musi się DOW iedzieć: 


|  nowościę rzec Można, są chyba dwa prred- 

stawiono na naszych  rycinach oryginalne 
, niezwykle fasony: jeden tc rodzaj ktszkietu z 
: wystającym naprzód długim dasżkiem dzwon- 
| kowym, który zalotnie ociemia ożoło i oczy, na- 
dajac wyłtaniającemu się z podań sporrzeniu ta- 
was tajemniczą. niepokojącą słębię,.. 


ses | ERZE 


Drugi. to duży fason z again, będź z tak 
modnej dziś jedwabnej crepe georgette czy cape 
marocain, rozcięty z tyłu przy samej główce; 
od tego rozcięcia, odchylającego zalotnie cak. 
szyłę i linię karku, zaokrąglona krysa rozdziela 
się na dwie strony, podobna dwu wydłużonym 
skrzydiom aeroplan. Główka otoczoma jest 
wianuszkiewu drobnych ZakGć cZOT ym 
z tyłu różą z aksamitu. 
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Z TEATRU „NOWOSCI“. 


` +4, MEJ + | 
„Szał miiości . 
Operetka A. Buttykaya. 

Trzy razy zapowiedziany i tyleż rary odkia- 
dany „Szal miłości* — ujrzał wreszcie w sobotę 
éwiatio kinkietów. 

Treść: Lokaj {oczywiscie „utajony“ hrabia) — 
zabrania przez pierwsze dwa akta w, księciu 
rosyjskiemu... wsiępu do sypialni legalnej mal- 
żonki tegoż w. księcia. Wreszcie w. książę zbie- 
ra się na bohuwierską odwagę i każe lokaja wy- 
rzucić. 

Ten „literacki“ materyał (usprawiedliwiony 
miłością lokaja do w, księżny) — daje kompo- 
zytorowi sposobność do walca (akt 1.) i kilku 
banalnych tekstowo į muzycznie ductów.. Ach! 
prawda! W I. akcie (inad morzem) pokazują 
młode chórwystki swoje nagie nóżki (częściowo 
i w trykoiach). 

Rzocz koiiczy sę szczęśliwie dla zakochanych 
(Akt 111.), 

Niech to nam wystarczy! 

Prawdziwą niespodaiankę zrobił nam p. Ka- 
czowowski w roli w. księcia. którą traktował 
dramatycznie, dowodząc, że nie tylko w oparet- 
ce jest użytecznym aktorem, P. Winiaszkiewicz 
w roli chińskiego dyplomaty rozśmieszał z po- 
wodzyniem widzów. Ładnie śpiewala p. Krajew- 
aka (Ksenia), jak nie nninej dobry i wytrwały 
tenor p. Wesolowski (br. Daniel). Publiczność 
oklaskiwała pnę Czernekównę (Maritta) oraz p. 
Waissową (dama dworu). P. Bojnarowski był 
chorakterystycznym podkomorzym. W konw er- 
aacyjnych kilku scenach wyróżnili się pp. Mie- 
zzyńiski i pna Janicz. 

Dukoracye ładne, acz za jaskrawe nowy Ka- 

lurstrz p. Bcigelmann sprawnie prowadził 

iestrę, K. Krumłowski, 


UEGESTWNE TE W.) = .EŻ 
Prawosławny biskup wydaiony Z Polski 


Warszawa (tei. wł). Były biskup sufragan 
dyecczyj chełmskiej, Sergiusz. został. wyda- 
łony z granic państwa polskicgo, jako cu- 
dzoziemiec, a to w związku z działalnością 
monarchistów rosyjskich w Polsce. Udał się 
en do Pragi czeskiej. 


Wyrafinowana kradzież w Cieszynie, 


Bielsko (tel. wł.) Karol Majeranowski, 
budowniczy z Cieszyna, padł onegdaj ofiarą 
wyrafinowanej kradziczy. Pobrał on w jed- 
nym z tulejszych banków sumę 2 i pół mi- 
liona marek, z którą to kwotą udał się po- 
ciągicm do Cieszyna. Całą drogę był śledzo- 
my przecz nieznanego mu osobnika, któremu 
ednakżze pdczas podróży nie udało się u- 
kraść pieniędzy, dopiero w Cieszynie zdołał 
Siç uostać do pomieszkania budowniczego i 
ukraść z biurka wymienioną kwotę. 


'Tutejsza policya i policya z Cieszyna pa- ' 


czyniła energiczne kroki, celem wykrycia 


sprawcy. 


| 


(k) Pewien jubiier w Poznaniu zwykł zabierać 
dla bespieczenstwa cenniejsze przedmioty złot- 
nicze do domu. Panienka zanosila mu po zam. 
knięciu składu szkatułkę do mieszkania prywa- 
tnego. Wypenetrowali to 18-letni Adam Piotrow- 
Ski i 22-letni St Rybarczyk, którzy już kilka- 


4 


JĄ Tajemniczy „repatryant* — Fałszywa legitym 


| 
| 
| 
| 


| 


i 
I 


| 
Chcieli udusić pannę od jubilera. | 


| 
j 
| 
| tystów a zwłaszcza tańce układu baletmistrza Ko. 


i 
l 
$ 


krotnie œ aili się i miel zamiar panienkę niosą. 


èg szkatuikę, napaść, Wczoraj więc obydwaj 
ll za nią į w bramię domu napadli, chcąc ją 
Wdus'ć, Nie udalo im się to, bo urzędnicy kry- 
minalui przyłapali ich na corącym uczynku, a 
napagiuicy powęurowali do aresztu, 


Stan pogody. 


Komunikat o stanie pogody wydany w sobotę 
13 maja 1922 roku o godz. 8 wieczór według danych 
Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warr 
sza wie. 

Stan atmosfery: W dniu dzisiejszym wytworzyła 


i 


„SONIEC KRAKOWSKI" h Sir. 7 
liap MI n' ? R camie  alonazy sty) 
Uigniu MENCE H Hd ERME P 


acya. — Zæradzia go gwiazda 


sowiecka. 


Orzanom władz na Górnym Śląsku udało ; gwiazdę pięctorumionua, Odzuakę funEcyo- 
się przytrzymać niezwykle podejrzanejo 0- | naryuszów szwieckień. Sohonneck twierdził, 
soebuika. Usiłował on przekroczyć granicę | że jest analiabetą. a z zawodu był zwyczaj- 
polsko-niemiecką. Zatrzymany wylegitymo- | nym robotnikiem portowym. Tymczasem 
wał się jako Franciszek Madej, przynależny | wygląd inteligentny i wydelikacone ręce 
do Bielska. W toku dochodzeń okazało się. ' przeczą temu zeznaniu. Zazadkowa przed- 
że przybył on z Rosyj i przez starostwo w | Stawia się też kwestya. w jaki spesób przy- 
Tczewie został odesłany do Bielska, jedna- | szedł "o posiadania legitymacyi Madeja. 
kowoż nie doiechał tam, tylko zatrzymał się | tem bardziej, że ów Madej ad chwili dosta- 
w Sosnowcu, skąd przez Górny Śląsk usiło- | nia się do niewoli w roku tv'i4 utrzymywaj 
wał dostać się do Nieweg, z rodzicami w Bielsku korespondencyę bez 
Odsiawiono go do Bielska, gdzie stwier- | przerwy aż do października 1991 roku kie- 
dzono, że wprawdzie niejaki Madej istotnie | dy to korespomdencya nagle z jego. strony 
znajduje się od roku 1914 w niewoli rosyj- | się urwała. 
skiej, ale nie jest z nim wcale identyczny. | Z tego widać. że prawdopodobnie mamy ` 
Przyparty do muru, przyznał się wreszcie. | tu do czynienia z mader niebezpieczaym 
że nazywa Się Artur Schönbeck i pochodzi | szpiegiem lub agitatorem bolszewickim, — 
ze Starego Peterhofu w Rosyi. Celu swego | Wdrożone energiczne śledztwo ntewątpli- 
przyjazdu do Polski nie umiał dostatecznie | wie wykryje nrawdę. 
objaśnić. Przy rewizyi znaleziono przy nim | 


Tajemniczy Czort — zwykym chłopem. 


Ataman Czort nie istniał wcale, był tylko iwan Hryczok. — „Ultimatum” do 
Naczelnika państwa. 


Warszawa (tel. wł.). Ostatnie wiadomości Czeromchą a Chojnówką, lo zamordowania 
podają. że wiadomość o pojmaniu atamana | rodziny gaiowego Obeiewicza i do napadów 
Czota jest nieprawdziwą. Aresztowano tyl- | i rabunków w Kleszczelach. 
ko czlonkow jego bandy. Czort jest zwyk- Pierwszym czynem bandy było wystoso- 
iym chłopem, a użyczył on bandzie swego | wanie swego rodzaju ultimatum do Na- 
przezwiska zpowodu groźnego brzmienia i | czelnika Państwa. aby w puszczy Riniowiej- 
podpisywał jej wszystkie listy. Prawdziwa | skiej wstrzymać natychmiastowy wyrąb 
jego nazwisko, jak ostatecznie ustalono. ! drzewa i przerwać jego wywóz. Ultimatum 
brzrni Iwan Hryczok. | to, jak wiadomo, przybito na drzewie koło 

Aresztowani czlonkowie bandy przyznali | stacyi Chojnówka. podczas przejazdu mini- 
się do wszystkich zarzucanych im zbrodni, ! strów do Wilna. 

a in do podpalenia toru kolfowego między | 
bil. uu okna a a T E T TOO OTTO "TONE TA, 


się bruzda nizkiego ciśnienia, ciągnąca się od Fim 
landyi, przez Bałtyk, Polskę íi Węgry do morza 
Śródziemnego. 

Pod wplywem wilgotnych wiatrów północnosza: 
chodnich było w Polsca przeważnie pochmurno i 
dżdżysto, 

Temperatury o godzinie 3 popoł. wahały się od 
aj, A do +17 stopni (Poznań --6. Pińsk -l-12. 
-10). 

Kraków 8 wieczór: Ciśnienie 7578, temperatura 
+73, maksimum +13, minimum +72, Opad 15 
mm. Stan nieba: pochmurno. 

Progmoza na niedzielę: Pogoda zmienna. chłodno. 
wiatry północno:szachodnie. 


programie nowe eksperymenty. dotychczas w Krako 
wie niewidziane. z dziedziny: magnetyzmu lecznia 
czego. wyczuwania fiuidalnewo, autohypnozy ı teles 
patyi. Bilety przv kasie Starego Teatry od 10—12 
i od 6 wieczór. 

(b) NASI ARTYŚCI ZA GRANICA. Prof. Wiktor 
Łabuński. ceniony młody wirtuoz i pedagog kras 
kowski. odbył tourne. koncertowe w Austrvi, Kobe 
cząc ie występami na wicedeńskiei estradzie, Prasa 
miejscowa poświęca młodemu pianiście krakowskie 
mu nader gorace pochwalv. Reterent N. Fr, Prose 
se“ podnosi wvsoko walory grv w kierunku techniu 
cznym, chwaląc duchowe ujęcie utworów, Inne pie 
sma odnoszą Się z pełn'.m zachwytem dla procyzyi 
z jaka prof, Łabuński wykonał program złożony 
z utwvrów polskich kompozytorów. Pisma muzycz: 
ne przyniosły podobizny utalentowanego naszego 
pianisty. — P. M. Sroczyńska śpiewaczka operowa% 
uczennica Burian:-Sinqer we Wiedniu. gdzie kaztał 
cila se podczas ewakuacyvi wystepuje nod smie: 
niem Mia Cara w operze lrólewskiei w Atenach. 
gdzie cicszy sie wielkiem uznaniem sfer dworskich. 
oraz publiczności. Utalentowana śpiewaczka która 
odtwarza partve z zakresu liryvczno:ko! „raturowego 
została zaangażowana na najblizszy sezon do hairo, 

(b) III. FESTIVAL KRAK. ECHA" zgronajlził ne 
dziedzińcu wawelskim pare tysięcy osób, które mimo 
doimującezo zimna è? ciemności przysluzhiwaiy się 
z natężoną uwagą. szczególnie wykonaniu * utwow 
rów wyróżnionych brzez jurv na konkursie, którego 
wynik bedzie później ogłoszony. Milieu jakie obrała 
sobie „Echo“ okazało się jednak nieodpowiednie do 
przedstawienia, do czego lepiei nadaje się sala kon: 
cerlowa i spokój. o który trudno w tium'e, Z wy: 
konanych utworów nairzesiściej oklaskiwano — 
poza znanymi utworami Moniuszki į Walewskiego 
utwory oznaczone godłami (Pieśń 
wschodnia). „Nastrôi” (Noc tak piekna) utwór o 
wyraźrie zarysowanei melodvi oraz „Mimoza“ dwię 
pieśni ludowe oznaczone godłem .Nasza wieś“. 


Z TEATRU J. SŁOWACKIEJO, tWVesola komedva 
Riedrzyńskiego „Oczy ksieżniczki Fatnmy". ktora 
po wielkim sukcesie warszawskim zaciskawiła w 
wysokim 8topn'u w Krukowle szeroki ogół. zajmie 
wszystkie wieczory bieżacego tygodnia z wylatkiem 
czwartku. Ze wzgledu na to, że p, Nowakowski wv: 
siępować będzie w Krakowie tvlko przez mai. Oczy 
księżniczki Fatimy* grane bedą nie wiele razy. 
Dziś popołudn. barwna komedva Krzywosz2 wskiego 
„Dyabeł i Karczmarka" wo czwartek jeszcze raz 
„Ulica dziwna” która tak powszechne wywołała zās 
imterosowanio, 

Z M. OPERY I OPERETKL Dzisiejszy dzień nies 
dzielny boŚświęoono  uroczystemu  prządstawieniu 
opery Mcniuszki „Ialka*. Przedstawienie popołu: 
dniowe wypełni pełna humoru oporotka Królowa 
cvrku* z p. Ordonówną. dyr. Poleńskim i Minowis. 
czem na czele, W poniedzialek powtórzona zostanie 
BOnsacYJna Operetka Gilberta „Urlop małżeński", 
która na pobrzcdnich przedstawieniach wywoływa» 
ła huragany śmiechu wśród rozbawionel bublicznoś 
ści, Operetka ta dzięki przepvszne| Krze naszych ars 


szustkiego £ jego niczrównanem Shimmy koalicyj. | Dzieinym Echistom oraz ich niestrudzonemu kie- 
nem w Genui, stałe są bisowane i budzą ogólny | rownikowi dvr. „Walewskiemu. naleźa się wyrazy 
zachwyt, szczerego uznania za bardzo piękne wdśpiewanie 


Z TEATRU „BAGATELA”, W poniedziałek po raz 
34 „Kobieta. która zabiła" z p, Kozłowska w toli 
tytułowej. W przygotowaniu . Ten. kiórogo biją po 
twarzy" Andrejewą, ° 

Z TEATRU NOWOŚCI" komunikuja nam: Szał 
milości" danvm bedzie w niedziele wieczór ı w naj, 
bliższych dniach przyszłego tygodnia, 

PROGRAM FESTIVALU BRAHMSA, który odhę, ' 
dzie sie w dniach 16, 18 i 20 mała br. w Starym | 
Teatrze obejmie wykład prof, dra lieisse oraz tria, | należy na ręce uvrzewodn. komasyi p. Klary Czop- 
kwartetv i kwintety forlepianowe w wykonaniu | Umlaufowej. ul. św. Anny 2 Instytut juuzyczny. 
słynneco kwartetu Gottesmanna i znakomitego pia» WIECZÓR AUTORSKI TYTUSA CZEJEWSKIE. 
nisy LA Askenasego, Bilety w ksierarni Krzyc | GO nt, s, instynkt elektryczny odbedzie 
żanowsk b sie dzisiai w Niedziele o gedz. 7 wieczór w Kolla 

BILETY NA KONCERT ADAMA DIDURA, który | zium wykadów nauk Rynck A—B. Recvtować będa 
odbedzie sie 17 bm. są do nabvcia dziś ı w niedziele najnowsze utworv autern nv. Trojanowski : Strreki. 
kę AAS a w Starym Teatrze od godz. 101.12  Stowo CZY Rao 

od 6 wieczór. ETY! ASIŃNSKIECO. Na ten temat wyg 
DSTATNI WIECZÓR EKSPERYMENTAŁNY ROM | nrof. 1 Chrzanoa:ka qdczs: dnia 15 hm. kmo 


utworów riełatwych w sposób artystyczny i wYSOs 
ce ujmuiacy, 

NOWY KOMENDANT OBWODU KRAKÓW.MIA. 
STO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO. Komende Ob: 
wodu KrakówsMiasto Związku Strzeleckiego objal 
zarzczytnie zmanv oficer strzelecki z lat przedwo: 
jennych pułkownik Józef Ulszvna.W iczyński. 

EGZAMINA RZĄDOWE Z MUZYKI odbeda się w 
Krakowie z poczatkiem czerwca br. Podania wnosić 


ROMANO, głośnego magnetyzera i medjumisty ode | lek) o godz. 7 w sal; Kopernika C. N. Wstep 60 mk 
bedzie sie w Starym Teatrze w niedziele 14 bm. W | ala młodzieży 20 mk 


sta. © 


„OMEC KRAKOWSZT" 


Match Wegry -Foiska. 


W dnin dzis'ejszym staje Polska do zawodów : czek, Brauer, Arzt. Werner 11, Fiedler Werner 
Mol narodowych z Węgrami, którzy maja na ( Haake, Israal, Kukla. Hermans, Finke. Nadi. 


szerykiej arenie sportu postawić nas na miejscu 
odgowi dniem do gry, jaką okażemy. Spolzie- ; 
wamy się, iż nasi reprezentanci postarają się, 
byśmy w rzędzie narodów nie znaleźli Się na 
szarym końcu i by vtwierdzili zagranicę w tem 
pr.eświadczeniu. że zaszczytny dla nas wyn k 
z ubiegłego rcxu 0:1 rie był przypadkowym, 
lecz był wykładnikiem naszych sił rzeczywi- 
stych. 

Węgrzy wystąpią z następującym składem: 

Neuhaus (III ker.), Zaliyke (Vasas), Kovacs 
(WII Ler), Szako, Klober (F. T. C), Tomecsko , 
4 Ketzer (Vasās), Razsy (FKxszcresz) Pritoj (U. 
T, E.), Se'den (U. T. S. E.), Solti (Szegedi A, C.) 

Union (Łódź) — Makkabi 0:1 (0:0), Goście sy- 
pad: w nasiępującym składzie: Union: Wita- 


i 
|"B Węgry— Polska), 


bi z k.lkoma rezerwowymi — Gra otwarta, z 
Jekką przewagą Unionu bardzo fair. Sędziował 
p. Inre Vertes z Budapesztu (przybyły na mecz 


Budapeszt—Berlin. 


W dniu 14 maja odbędzie się w Berlinie mecz 
międzypaństwowy Węgry—Niemcy, Skład tea- 
mu węg erskiego jest następujący: Knoll Fogi 
II. (U. T. C.) Man) Keriesz, Molnar, Orth (M. 
T. K.), Hajos, Weis, Hirzer „Tórekves), Paulus 
j U. F. C), Blum (F. T. C). 

ZE LWOWA, Viuforia.żiżkov -Czarni 3:9 (1:0). 
Sędzia Szlesser pr erwał grę z powodu ulewnc- 
go deszczu. Zel. 


UNIWERSYTET LUDOWY IM A. MICKIEWI. 
CZA. Staranien Akad. Koła Uniw. Lud. odbędzie 
się we wtorek 16 bm. o godz. 7 wieczór w sali 
Uniw. Lud. w Podzorzu (Rynek. magistrat) wieczór 
dyskusyjny na temat „Socvalizm i religia". Wstęp 
100 mk., din członków organizacyj robotnicz. 50 mk. 

ODCZYTY W TOW, METAPSYCHICZNEM, Tow. 
Metapsychiczne urzadza cykl odczytów w Bali Mus 
zeum Przemysłowcę2 (5moleńska 9), Pierwszy od: 
ervt wygłos! 16 bm. we wtorek o godz. 7 wieczor p. 
L. Szczepański pt.: „Fotografia duchów“ 1 „łiryty» 
ka spirywwziau”. Odczyt bedzie jiusirowaņy obraza- 
mi świetilnemi. Następne odczytv wvgłosza d. 23 bm, 
dr A. kięsk: „Podświadome stuny duszy“: d. 30 bın. 
dyrektor Jan Paczowski: Czwarty wvmiar i teorya 
Eunsteina"'. Wstęp dla członków 30 mk. dla gości 
wprowadzonych przez członków 100 marek. 

WYCIECZKA NAUKOWA studentow Akademii 
Górniczej w okolice Dęvnika Krzeszowic i Tenczyn: 
ka odbyła sie dnia 12 bm. celem poznania przob.eg1 
połnocro:wschodniej grunicv zagłębia  węsiowewo, 
łakoteż celem poznania mciod odbudowv. leżacych 
w pasie granicznym pokładów węzla, 

ZLOT SOKOŁÓW W BizbLSKU. Dnia 23 nm. Od: 
pędzie sie w B.elsku Zlot Sokołów VI. okregu Żvs 
wieckiego. W Zlocie tym weźmie udział także I:sszy 
«kręg krakowski oraz soście z Kongresówki i G. 
Śląska, Zlot jak dotad zapowiada s.e dobrze roze 
chodzi sie jednak o to bv w Zlocie wzięły udziat 
także i inne polskie Stowarzyszen a oraz rzesze ludz 
ności wiejskiei į miejskiej celerm zamanifestowania 
polskości ziemi ślaskiai. na którei przed woina ka» 
żda taka próba spotykała sie z wroga podstawa. 
Niemców i władz austrvackich, 

"ZAPŁATA BANINY W Luui4GACYACH POŻYCZ- 
Ki PAŃSTWOWEJ. Wodluz reskrvptu Min. Skarbu 
4 dmia 12 kwietnia 192? D. P. 2120 II. obligicye 
5 proc. długoterminowej pożyczki naństwowej mara 
Kasy skarbowe w wybisdkach odroczen'a zaplaty 
dawiny lub rozłożenia jei na raty przyjmować na 
wpiatę tylko wiedv ieśli płatnik przedstawi do vód, 
że powyższe oblipasve bvły nu iego imie zastawio: 
new PKKP. W rezule bowem zapłata dawinv temi 
= powinna nastapić w ustawowych ters 


FUNDUSZ POŚMIERTNY. Zwiazek Zrzeszeń Pras 
eowt ików publiczych wojewórlztwa krakowskiəgo 
stworzył fundusz pośrnieriny dla członków należa» 
cych do niego stowarzyszeń. Celen funduszu jest 
przyjście z doraźna pomoca pracownikom i ich ro» 
dznom w wypadku śmierci. Zasiłek ten przesvła» 
ny ubezpieczonym natychmiast po otrzymaniu w.az 
don ości. wynosił bedzie zależnie od wysokości 
wkładki 50.000 lub 100.000 mk. a polowe tel kwoty 
w razie śm'erzi żony, a czwartą część w razie 
śmierci dziecka. Zgłoszenia wrzvimuje i regulamin 
ma żądanie wysyła p. Jan Keczvński. kasyer Kasv 
Skarbowej w Krakowie. adres: ul. Filipa 23 I. p. 

ZBIÓRKI Mae'stirar zczwolił Główne ann Komite- 
towi Ochron dla maivch dzieci w Krakowie. na u» 
rzędzenie zbiórki publicznei w dniu 14 bm, na ceie 
ochron krakowskich, Ponadto zezwolono Tow. ŻY» 
dowskich Kolonii leczniczych „Nadz.eia* w Krakos 
wie, na urządz 'nie zbiórki publicznej w dniu 16 bm. 
ną rzecz kolonij dia dzieci wyznania mojżeszowego. 

WYSTAWA DRZEWURYTÓW LULOW:UH W 
MUZEUM PRZEMYSŁOWEM. Zamkn'"r'e wystawy 
drzeworytów ludowych nastapi dnia 22 bm.. poczem 
zbiór ten przesłany zostanie do Warszawy, Wvsta: 
wa otwarta codziennie od godz. 10 do 1, Wstep 50 
mk. od osoby, dla wycieczek zbiorowych 20 mk. 
od osoby, 

NOWE LETNISKO. Pisaliśmv w swoim czasie, że 
w Lanckoronie. tei Szwnicurvi polskiej. tworzy Się 
przy pomocy rzadu letnisko. mdziebv zwłaszcza m'es 
szkańcy Krakowa mogli latem odetchnać świeżem 
i nadzwyczaj zdrowerm powieurzern, Otóż sprawa ta 
jest obecnie na nailepszej drodze, albowiem osobne 
Konsorcyvum przystepuie do budowy szeregu will, 
wśród lasu i urządzenia dróg alci i spacerów, Są 
tam również parcele do nabvcia bod budowę willi 
czy to od właścicieli lasu. czy też od gminv, Ponad- 
to są do wvnaiecia pokoje poiedvncze lub też pos 
koje i kuchnia po cenach nader przystępnvcn, Dro. 
żyzne mieszkań. szalejącą w naszych naisxromniej: 
szych letniskach poskramia energicznie Rada gm. 
miasta Lanckorony. chcąc w ten sposób Zrobić dos 
bry poczatek dla zamierzonego letniska. Podkr-śla 
mię. że Lanckorona iest miasieczk'em czysto katos 
lickiem — i tylko takin rodzinom mieszania wy: 
najmuje. Bliższych wviaśnień udziela %. Tadeusz 
Lorenz zarządca lasów który tam na miejsu z 
naiwieksza uprzeimościa informuje strony co do 
zpraw le!niska, 


MASZYN) 


DU PISANIA| 
i RACHOWANIA| * 


SŁUŻĄCA ZŁODZIEJKĄ Franciszka Fried'g'r 
zam. przy ul. Bosackiej deniosła tut. policyj, że na 
targu tandetnym rozpoznała swoją b. służącą Ro» 
zalię Rupich, która skradła jej garderobę wartości 
40.000 mk. i zbiegła. Przytrzymana twierdzi, że nas 
zywa się Teofila Orlik i przeczy jakoby kiedykol: 
wiek służyła u F. Dalsze dochodzenia w toku. 

KRADZIEŻ BIELIZNY. Mary: Syrek zam. przy 
ulicy Zielonej skradziono w nocy z 11 na 1? bm. 
łueliznę wartości 20000 marck. 

KRADZIEŻE DOKUMENTÓW. 
skliemu z Pi:czajowic skradziono portfel z doxi- 
imentami. osobistiemi. Stan'siavowi  Wyskoczyn: 
skiemu z Bronowic skradz.ono książkę inwalidzna 
z dokumentami oraz Kazimierzowi  Bielawskiemu 
zam. przy ul. Michałowskiego 5 skradziono czek 
Banku hipot. opiewający na 15.000 mk. 

WŁAMANIE. Do zamkniętego mieszkania Maryi 
Zajączkowsk'ej zam. przy ul. Grodzkiej 30 włamał 
się nieznany sprawca j skradł tem na szkodę Jó: 
zefy Waśkiewicz garderohe damska wartości 400 
tysięcy marek. Nochodzenia w toku 

SAMOEÓJSTWO. Wczoraj w 'nieszkaniu przy ul. 
Wriecławskiej 295 odebrała sobie życie wvstrzałem z 
rewolweru w serce niejaka Aurelia Mikułówna iat 
17. Powód tragicznego kroku niew'adomy. Zwłoki 
denatki odstawicno do zakładu medycyny sądowej. 

KRADZIEŻ. Policyt tut. aresztowała niejakiego 
Piotra Romaniuka lat 21, jako jodnego z złównych 
sprawców wielkiej kradzieży bolizny, ocaz Andrz 
ja Filipka lat 31 jako głównego pasera tej szajki, 

NIEBEZPIECZNY G -RYL W POCIĄGU OSOBO. 
WYM. Do pociągu osobowego z Białej w do Żywca 
FEwsiadł znany zlodziej Andrzej Goryl, któremu w 
niew:adomy sposób udało się uśpić jadącego z nim 
Izraela tlfenweina właśc ciela hotelu w Skałacie i 
uśpitnermu skraść 310.000 mk. Następnie Goryl wys 
skoczył z będącego w pełnym biegu pociągu, przy: 


złażejowi Ostrow: 


czem odniósł ciężkie obrażeaia ciała, Niebezpiecz. 
nego Goryla przymkn ęto, 
AMATCR BIELIZNY, W Tarnowie aresztowano 


niejakiego Antoniego Opiołę lat 27, przy którym 
znaleziono dużo bieiizny: podejrzanego pochodzenia 
a opatrzonej znakami K. R. O. W, A, W. W, L. 
i W, J. nadto przybory do golenia. 

RABUNER W ŻYWCU. Na powracającego dnia 3 
bm. wieczorem do domu tut, obywatela Ludwika 
Mcjżyszka, napadło w progu dwóch mężczyzn. Za: 
wleczono go w głąb domu, skrępowano i zakneblo: 
wano mu usta, poczem rzucono się do plądrowania, 
Złoczyncom udało się wykryć wewną'rz iortepianu 
ukryte 1.000.000 mk.. które zrabowali a następnie 
rzucili się dn ucieczki, zostawiając uhezwładaionego 
M. na pediodze. Dopiero gdy tenże wybiwszy głową 
szybę okienną wszczął alarm, rzucono się w pościg 
za bardytami ale na próżno. Śłedztwo w toku. 


SPROSTOWANIE. Otrzymujemy nasiepuiace pi» 
smo do umieszczen'a: Upraszam o zamieszczenie 
po myśli paragr, 19 ustawy prasowei nastepuiącego 
zprostowania artvkułu pt. . Poćwiartowade zwłoki 
kobiety w walizie* zamieszczonego w Nr. 16 ..Goń: 
«a Krakowskiego“ z daty Kraków 16 Į, 1922: Do- 
chodzenia przeprowadzone przez Komisarvat pols 
cyi baństw. powiatu bedzińskiego w Zawierciu. 
stwierdzilv, że fakta podane w artykule zamieszczo, 
rym w Nr. 16 Gońca Krakowakiego* pt. Poćw'ar: 
towane zwłoki kobiety w walizie* nie polezaja na 
prawdzie. w szczególności: nieprawda iest jakoby w 
stvęzniu 1922 po brzybyciu na stacyę Zuwierce pos 
ciagu pospiesznego zdażującezo z Czestochowy do 
Krakowa. wyładowano z tego pociagu walize. któ. 
r4 do przedziału I. klasy tegoż pociagu wniósł ba: 
Rażowv na staevi w Częstochowie za 2 elegancko 
ubranymi panami. którzy w Czəstochowie wsiedli 
do tego pociagu i nastepnie podczas biegu pociagu 
na widok iawiaceRo Się na korytarzu pociaZu wyż» 
szego urzędnika policvinego wyskoczyli. n'eDrawdą 
jest jakoby w tei walizie znaidowałv się nrzykrvyte 
wytwornemi damskiemi sukn.ami owin cte w prze: 
ścieradło poćwiartowane zwłoki kobietv, Która zo. 
ztała zamordowana przez uduszenie į że mord pos 
pełn'onv bv? na tle sadvsiycznem gdvż cała ta hi: 
storya okazała się zmyślona”, 

Prokuraicr trzy Sadzie Okrcnowym. 


o m a - 


nawet zupe'n.e zn.szczone przyjmuje do gruntownej uap.awy i CźyscCcenia rieiwszą w ma- 
polosce Prucownia dla naprawy maszyn Biurowych, Wykonu'e dokladnie, prędko i pod gwaraneyą 


<4, KSYMA, MECHANIK, KRAKÓW. UL. FLORYENSKA 3, 


Numexz t 


KARBOLINEUM 


do mal.wania i k nserwowania drzewa 


Pruchnienie wyklucza 


drzwi, okna, parsany, mosiy i wielkie bu- 
dowle z drzewa pociągu ęte tym płynem 
posiadają Ouporność przeciw guiciu, pru 
chnieuiu p-d gwurancyą, Każdy zruzum e, 
że przy drog m buduicu jest tu wycatek 
m uunałny, 1 kę. wystarcza ba 8 m. kw. 


Hartowpie, oraz częściowa gorzedeć: 


FR. LENERT 


Kranów, JiawkowSna. 6. 


| 


TE opuściła Madeirę. 


Wicdeń (tel. wł.). Z Madrytu donoszą: By- 
la cesarzowa Zyta wyjechała wczora* z I'un 
chalu. Hrzed wyjazdem wysłała do b.skuba 
pismo, w którem jemu j całej ludności dzię- 
kuje za gościnność i sympatyę. 
| c EGO o OOOO w O Som 


Kiygiozya teczki 1 maleyd eM WyBULdOWYM. 


warszawa, (Tel. wł.). Przy sprawdzaniu :8- 
wartości maieryatów wybucuowych w beczkach 
żelaznych oddanych do naprawy, nastąpił wy- 
buch. Boczka została ra erwaną, a robun K u. 
Sekula dozna! ciężkich obrazem, Część rozerwa- 
nej beczki uderzy:a robotnika, łamiąc mu kości 
praaej goleni, oraz zadając ranę ciętą w czoło. 
iannego przewieziono do Szpitala. 


Ruch gieidowy. 


Wurszawa (PAT) G.ełda warszawska. Waluty: 
Dciary Sianów Żiednoczonych trans. 4025 403» 4010 
sprzedaż 4030 kupno 3390, Czaki: Londvn trana 
150,5 18050 18000 svrzedaz I5uv) kupno v.douj. Rowy 
Jerk trans, 4030 4020 sprzedaż 4039 kupno 3930. Dos 
iary drobne trans, . sprzedaż 4015 kupno 337% 
Parvż trans. 342 i pół 3,1 svrzedaż 3:3 kuvno %89. 
Praga trans. 6537 i pół 78. Szwaicarva trans 756 
756 sprzedaż 16 kupno «4/3. Wiedeń trans. 40 i pół. 
45'12 i pól. sprzedaż 49 kupno 4i. Budapeszt trans. 
"40 Wiłocliv trans, 217. Mil'onówka trans, 1750 1400 
1:25 sprzedaż 1500 kupno 1700 

Zurych (PAT) Zamkniecie giełdy. Berlin 1'82 Nos 
wy Jork 519. Łondsn 2305 Parvż 4735 Medvolan 2730 
Sztekhcim 182/30, Macwvt 3070. Praza 10 war.z_wa 
013. Wiedeń 005 i trz” czwarte Austrvacka Koros 
na stemplowana 0'06 i pół. 


Uwaga Panie i Panowie 


Dla Handlających i Kółek Rolniczych 
ME b-rozo ważne! wg 


Korzystając z okazyi. z powodu tanich zukupów 
mam możność wysilać każdemu dla wiasnej potrzeby 
lub na sp <edeż, w sztusach aiDv reg.tkuch, praa- 
tyczny, modny i mapay VeRy. maleryał 


na całe ubranie męskie 
lub na kostyum damski 


za 500 Mk. 


Gatunek prima za suUu » Extra za 12600 i 15000 Mk. 
via Pań na lata: Najpiękniejsza deseniowe Balywty, 
Musliuy, Zeficy i welenkt za l mir. po Mx. 1) d6u, 
26 76U, i 3; UaU. — Rwo 64 Płotna biaiu iub duse- 
niowe i Gajgi na biel znę, poszwy, wsypy, bluzki, 
sukaie, łustuchy 1 dzieciune ubrank« po cenie 
gatunek Nr. 4) Mk. 6/6, 5) (Tu, 6) B75. — Fanki 
na meuy: Tiulowe w dzseuie, pojedyncze: szeroko- 
ści po Mk. 790 ı podwojne; Szer. LGV ic00U za niet: 
pończony i susr.etki za purę 350, 4uu ı LOG Mu. 
UNustwazki biale do Dusu z« sztukę” Mk. 20u : 300. 
Obsialunki wysyłam natychiniast ves zadałku pocztą 
za zaliczką. Udyby tuWwar Die spodobał się przyj- 
muję takowy z powrutem i zwracam pieniądze. — 


!  Zamów,enia adresować: 


Skład fabryczny 


M. BRYL, Lódź 


ulica Ea ZRÓŚSA | S6 w mó 
Próbek i cennika nie wysyła się. 


8554 


Nr, 130. __„AONIEC KRAKOWSKI" | su. $ 
| Grupy zbioroweć | 
7; EZ È h owa uortrety czarne i sepią oraz di 
PRZEWODY ELEKTRYCZNE , Sezon (|iie, caro I spia ocz Konkurs. | 
LINKI i DRUT MIEDZIANY ELEKTRCLITYCZNY kres fotografii wchodzące o- Szefostwo *ufnoson'ury O K, V, w Krakowie, 
KABLE ZIEMNE 
a: 


DŹWIGNIKI i ŁA" CUCHY 


550 4138 


Generaine zasiąpsiwo i skłaay na Pols"a 
faoryw tańcuznów i až sign now C F, MAR biis 
HANO AR- WISDEN 


; MEAR 
ŚLROMAŃ 
INŻYNIZRO WIA 
Warzzawa, Żórzw.a 33. Telel. 212-74. 


ODDZIAŁ: Ji 


Kraków, Słarow.śima 8. Toict. 2131, CCA 


Uintr 


Ctafon | 


popia, 


z 0 |. — — ; m -o ya F F 
I! Na sezon wiosenny i letni I! 
Nie przepłacajcia! Kupujcie tylko z pierwszych rąki 
nie przysiuchu,cie Sis opowiaaaniom o zwyżkach! 

Zakupiwszy duży transport materyaiów bezpośrednio z iabryki, robiąc duże obroty 


bandlowe, mamy możność przez czas ograniczony wysyłać każdemu porztą ża zalieceniem 
po cenach hurtowych! 3 mety pelnej szerokości najnowszego eleganckiego materyału 


„(ezywia wetna) w dobrym galunku, burdzo trwałzgo i eiektownego w drobn ilkie krate 


eski, o wyrobie jeawuuno-więkkim, mczbęduym dla każdego 4 Panów lub Pań, k órzy 

goq zsopiudłczyć się na sezon Wiuseuny i letni w eleganckie ubranie lub kostum. Ko. 
j 4 granatowy, zielony. bronzowy, szary, popielaty, wiśniowy, melangć i kowerkot. Za 
3 meliv G.IUU Murek, Da damsii kostium 8% metra 9,400 Marek, 

Materyal wysszego gatunku B. lepszych iubryk gwarantowanej jakości za 3 metry 
10.800 Mik, 3'4 metra 12.500 Mk. 

MATERYAL SPECYAŁNIE NA LATO, 

Materyn! najwyższego galunsu C. angielskie desenie najinodnialsze. Cena za 3 me- 
ty 14.70 bik. za 04% metra 16.000 Mk. (Wszedzie tem materya: sprzedawany iest po 7 do 
© tysięcy za metrs. = z 

P PODSZEWKI i DOD21Ki DO UBRAN. 
Do każdego odunka ną ubranie uodajeimy na żądanie zamawiającego pełny kom- 

let podszowki pod maryuarkę, kamizelkę, spocuie, do tękawów i kieszeni za Z900 Mk. 
aki sum komplet B, w lepszymi gatunku 3000 Mk, i w najwyższym C, (angielska satyna, 


BOBO MC 
Na PALTA DEM SEZONOWE. 

Materyał „Demi* na paita męskie. wiosenne lub jesienne w najmodniejsze kolory 
femme lub cie. niejsze (oprocz czuruego), kraty po lewej stronie (bez podszewki). Prakty - 
czne i niezbędne dla każdego, który pragnie zaopatrzeć się w tiegaackie palto demise- 
Bouowe. Cena za metr GU0J Mk, gatunek il 700) Mu., gatunes IH 5000 Mk. za metr. (Na 
takie paiio potrzebu 2 i pół meira). AR 

Na ietol Ladzwyczajna okazya. Oryginalne angielskie palta nieprzemakalne 
dla mężczyzn i kovel, materyał nudzwyczaj trwały, uszyty podług najaowazej mody, t 
aprzeuuwany wszędzie po «0.000 ME. u nas 17,600 Mk. 

Wysyłamy również znajdujące się u nas na skiadzie kupon na apo- 
dnie ciegubukie gładkie lub w kreteczki pa 5,060 i 4.600 Mk, 

wa Kupon Na spodnie CZyStO welniane, czarne to z paseczrkami i do 
sarab wizytowych po 4.5UU i v.UUU Mk. 

Kupon na istne masaie i damskie płaszcze w najmodniej- 
szych kolorach i angielskich deseniacu LV.IUU Me. 

Sztuczki na damskie spódnice w najmodniejsze kraty lub pasy 
również gładkie i we wszystkich rolorsch po 3.200 Mk. 

Sztuczki na bluzai w najmodniejsze desenie kolory po 2.200 Mk. 

Sztuczki specyaine Na ie:in'e suknie „Tennis* pikowy wyrób 
w paski cearue, lila, bronzowe i niebieskie po 4.800 Mk. 

Szewioty (damskie) najlepszego wyrobu, zastępujące w zupełności 
angielskie mauteryały, podwójnej szerokości, na ukue i kostjumy letnie 
po 1.5DU Mk. zu meir we wazystkich koiorach. | 

tnustki w na,modniejsze kraty, najładniejsze desenie, rozmiar 
165X165 tm. po 2.000 Mk, wyższego gatunku po 4.00U Mk, większego roz: 
miaru po D.00V i 7.600 Mk. ; : 

Hłócienka i zeluy kolorowa i białe w najnowsze desenie na koszule Słowackie- 
go fariuchy i dziecinne ubranka i L p. po 575 Mk. za metr. s l 

hotdry tak zw. pluszowe w dobrym galunku po 4.000, 6,000 i 3,000 Mk za aztukę, 

Gotowe Gazienne ieune kcszu:e Męskie z mankietami z dobrego zefiru w naj- 
modniejsze desenie po 1.VU0 za sztukę. 

3/g tuzinu 11.100 Mk, 1 tuzin 22.000 Mk. s ' 

Takie same z iwancuskiego zeliru cena za 1 sztukę 2.500 Mk, ‘t2 tuzioa 14,000 Mk, 
1 tazin 27.000 Mk. wuzysikie kolory. i 

Koszuia nocna po 1.800, 2.000 i 2.500 Mk (stosunkowo do gatunku). 

Kaitsony męskie po 1.600, 1.900 i Z.2u0 Mk za sztukę. ze 

Wysylujmy nutycbiiast, można bez zadatku za zaliczeniem (płaci się przy odbiorze). 
£= opanowanie i przesyłkę dolicza się GUU MK (niezaieźnie od sumy zamówienia). 

bez wszcikiego ryayna!: kupujący nic nie ryzykuje, gdyć — ieśli towar się 
Bie spodoba, przyjmujemy tunowy z powrolom i zwracamy pieniądze. 

Zamówienia prosimy adresować' 


Do składu WARSZAWSKIEJ SPOŁKI MANUFAXTUROWEJ. 


2 Wa;szawa, Ziota 21 (lel. 171-28). 


P. P. Przyjeżdłających do Warszawy. uprzejmie upraszamy o odwiedzenie naszego 
składu i osobiste przekonanie się co do gatunku .owarów i cen. | K 

ULrzymujemy Couziennie Gużą ilość podzięsowań od naszych FP. Klientów za wy- 
słany towar i powtórne zamówienie, Wobec braku nuejsca podajemy tylko kilka z nich. 

„Szunowny Panie! Serdeczme dziękuję za olrzymany tuwar. Jestem bardzo zado- 
wolony z tepo towarn i łaskawie proszę mi przysłać jeszcze ten sam towar dla kolegi 
i rownież jeszcze u Panów zalnówią IIA i |, d. Ludwik Sanstra, Sucha, Maiopoiska, 

54. P. Materyal otrzymałem, z którego jestem zadowoiony i składam Panom ser- 
deczne pouz.ękowanie. Michat Ubrzytowani, Zakopane, Sauatoryum Czerw. Krzyża, 16. ILI 
1932 ronu. 

„lo Warsz. Spółki Manufaktur*. Przesyłkę otrzymałem. 7 materyału przesłanego 
przęz Panów jesieni w zupeiności znóowolony, ma dowód czego upraszuim o najrychl€j: 
Bze przes aihio „es-cze ras lego sumckO matczyału gatunku B £ j owsżariiem Stanialąw 
Gebel nauczyc.el, Piaski Luierskie, Ziemia Lubeiska, 

Szanowny Panie! Materyę owzymałem dnia 18. HI. 1922 r., za którą bardzo dzię- 
kuję, bo nie spodziewałem się, ŻE taky nialetyę dostaną oa Sa P. Z poważaniem Barti 
Kurpuski. maszynista, Bronowice Wielkie iV.IIL. 1922 r. (dale; następuje zamówienię 
na sOśibuiiQ lowary). , 

W. P.| Zu otrzymoną materyę dziękuję, z której jestem bardzo zadowolony i pro 
mę jaszcze raz pizysiuc takie, Samej Materyi 6 meirow i ð 1 pół metra na kosłyum 
damski, W przyBziości Zumówię jeszcze GU<O towarow, Jeszcze raz AZICKUJĘ | pozostaję 
u vignokim szycunaiciu krasie Big Jódai Wawer, Oświęcim. Baraki Wygiańców miąskiełi 
Rz ll 1322 r. - 

W. P.! Za nadesłany towar najserdeczniej dziękuję: 
aajzupeiniej zadowo:ony. Nowa Grobla. 18. LI. 1922 r. 


Wszyscy nagi Klienci są zadowoleni, gdyż przy wykonaniu 


jakości materyału jestem 
We 


zamów.eń przykiademy wsze:kie starania ku temu. Wobec czego | į i 
broaimy zwracać się do naszej firmy z peinem zauianiem. 


Kcoparatywom i Kółkom rolniczym dogodne warunki | 


trzymać można po zuacznia : 
zniżonych cenach tylko 

w Zakładzie fotograficzn. 
Józefa keidra 


i ui, Gertru iy i2 ròswsue konkurs na uszycie 
Krakow, ulica Kermolicka i 
é 
i 
i 


i dostawę T3000 furażorek ioco Our Zakt. Mund. 
Nr. V. Kraków, z termunen dostawy do 1/6 b.r. 


Olerouci mają skiadać ofery zaopatrzone 
stemplem (10 Mi.) w zamknięte: « opieczętowa” 
KessY ne; kopercie, A avisem „Uszęce I dostawa tu- 


wybarowej jakości dostarcza ; rażerek” w kancelący: reierenia muadurowego 
każą ilość wagenowo po ce- ; Szef. !nt. u4,póż _iei da dnia 15 maja 1922 go- 
nach konku anczinych ioke ; dzina 16 

«agon Skoczów. Cegielnia pe- kd 4 NH 2 NAM i 
ruwa Viaradzim, Skoczów, Śląsk W oiercie naieży dokładnie uierowauą sumę 
Cieszyński. 4689 | cyfrowo oznsczyć za 150G) furażerek, z równo- 
koażury tzesnem dołączeniem pokw towania złożonego 
EE wadyum w wysokości 50/, w kasie Kom:syi Go- 

r n . . © . z 

gotowe i na zamów. poleca | W EA Okr. Z. Muna. Nr. v. 

Wytwórnia 9644! liższycn inioruacy| udziela ref. jaundurowy 
Lamo elektr w Szefostwie lntend. Il. piętro. 

° Oiwarcio ofer! odoędzie se dnia 16 maja bes 


bi h ien. i wi — 
iurow., salon., ścien. i wisz, i o godz. 15 tei w kancelarv: Referatu munduro- 


ni. A. Jastrzębski - fe] 2042 ' 

Kraków, kM '30, 1. p Vegos g 
(nad kawi. nią). Szef. Intendantury, 

m -= — — — 


„Tygodnik dostaw” we Lwowie 


g posiada w przygotowaniu 
następujące numera 
specyalne: 


Nr. specyalny p. t. 
„Przemysć Zelazny 


w Polsce“ 

ukaże się | 

w maju. Nr. spzcyalny i 
„Przemys! Drzewny M t 


w Polsce" 


ukaże się 
w czerwcu. 


Nr. specyalny dla 
Uzdrowisk i Letnisk 


w Poisce 


ukaże się 
w lipcu. 


Do numerów tyeh przyjmujemy od 

dziś caio-, pół- I ćwierćstronicowe 

ogloszenia po zwyczajnych cerach 
taryfy baz żadnej dopłaty. 


Towarzystwo wydawnicze Tygodnika dostaw 
we Lwowie, ul. Potockiogo 26. — Telefon nr. 259. 


(AA TOWAROWY I. I. 


- W WARSZAWIE 
ODDZIAŁ W KRAKOWIE 


UL. PODWALE 7. TEL. 1504 


BANK DEWIZOWY 


zawiadamia swoich P. T. Klientów, że 
dnia 10 maja 1922 otworzył w lokalu par- 
terowym 


KANTOR WYMIANY 


który dla wygody P. T. Klientów przyj- 
mować będzie również wszelkie wpłaty. 
Bank Towarowy oprocentowuje bardzo 
korzystnie wkładki na książeczki oszczę- 
dności w rachunku bieżącym : wykonuje 
wszystkie czynności w zakres banisowości 

wchodzące. 


AKR 


Winkulacye towarowe, zlecenia g:eldowe, przekazy kra- 
awe i zagran. załatwia na najt orzysiniejszyci: warunkach, 


Gi Giżtycow i CHNEKOWI GA LR | 00m 


Šte, io „CONTEG KRAROWSNT" "Nr. 130 
asa i 
| DROBNE OGŁOSZENIA wi KTORA Z PAŃ? | 33 GRODZKA E 
[>r Rz: SR ZOAZ svaz | | «oz KOZNE i chce elegancki, gustowny, wyborny towar ZAKŁAD 9742 
Nunn (| ZA POMO, niech się zaopatrzy W no- TEC HAN. -DENTYSTYCZK 
Sprzedam tamo sukienkę gra- a inteligentne osoby ma- wyin magazynie konfekcyi damskiej. p a * chę è KY a 
ZUD U Bd ada jące 2 miiony gotówki Na składzie płaszcze od 15.600 Mkp, x WA 5 g 
Bike nod paniałt [Er aaa w ae aLe j d goggumy od 30.000 Ma, — suknie odj A| da õ 
(H $ © %10- 
ków Nr. 36 toczbkę damską » ol tylko miejscowe rod 5.000 Mxp. o przenies ony l 
skórkową dużą nosą, ulica | „lne giczne”. biuro ogioszań | Wykonuje według najnowszych żurnali a z ul. św. To 19 A 
Berka Joselewicza 18, 4 p. Hupezy ca, Jagiellońska SKI wszelkie zamówienia w zakresie das 1 (ró "a ja radi a 
olie. RP m i damskiego w swojej pracowni. GS O ZEPOCYNCZZNĄ YJ 
ZET TET ułet obejmę na Ata 8 G 
Ww uływane różnej jako- kaucyę złożę ewentualnie ji na u (] rodzką 29 
aaa ba ae | ano matices bu ye mi IL. LOMIECYŁI, NTAŁÓŚ, GOGLA 1 E Pabet adm A rów di" 
e Leds c Ospodnio k - e 
może a" ADI KARE king det + w podwórzu. — Lokal otwarty cały dzień | 29] GxODina EF 
nia „Wiała”, Brasow, Diugi | stuniacyjuego oruz buleto- as wwww aan 
41. vIoT | wiec. Jozst titma Zaw.s aka, | z Ta == wali 
ob da iraki) maszyna Farnów, Krakowska. 9705 
o asblowia a i uote] Jupan wajd | FABRYCZNY SKŁAD MEBLI S. MAN 
mia, wogóie cułe urządzenie ajaa 
natychunast do sprzedania złbyiły długoletni kierownik 
budynkami luv bez Kie.bra- tiimy A. Jachimsni) Rok zelotanla 1060. KR RAKÓW, SZP.TALNA 6 kox niożenia 8.0. 
towski, Leg, pow. cnojniek .| przeniósi swój magazyn futer $ Ut . 5 bli AT. 
Pomorze. NE Pasiżu Beka W nreo | rzymuje staiy magazyn mebli styjowych własnego wyrobu ==== 4 
wie jakoteż zagranicznych. = A 


odstrasza i tępi niezawo- 
dnie 


Anty molina 

sporządzona wediug rece- 
pty rosyjskiej. Huriowna 
sprzedaż. Wł, lusek, kra- 
ków, ul. Karmalicka X. 9601 


Goszoda'stwa 
pó 54, 65, 78, 75. 77, 08 imor- 
gów. Domy nueszkalne r utag- 
go rodzaju. Trzynaście gospo- 
darstw po 2 morgi, Dom ko- 
lonialny i 13 mórg ziemi zu= 
raz do objęcia, także masar- 

nie i restauracye polura 
Wiaior, biyogoszcz, Jag elloń- 
sua 4, 9634 


Z zz 
Ważne dla Panówi 
Artykuty gumowe gwaranlowa- 
ne poleca isgodor Tomasza 
wicz, optyk-iuecbanik, Kra- 
kow, Fiocysńska 30. Uwaga 
wejście prz przez | Bien. BaUu 


Meir m nowy kosiyum (cała 
suknia I żak elt) nu Śre- 
dnią osvbę to sprzed ma, 
Wiadomość tylko przedpurud- 
niem Kraków-Półwsie, Jaskół- 
cza 4, l p. wprost schodów. 


14 . 
f 4 
Wózki dziecięce 
odnawia precyzyjnie oraz wy- 
kovuje Rowu J. Fiechowicz, 
Kraków, ulica Mikoiujska 7, 
(róg św. Krzyża). 5606 


Miecź 


mosiądz (odłamki) kupuje i 

płaci bardzo wysokie ceny 

Biuro Hanoiowo Przemysłowa dia 

wyrebów mutalowyca Mm. Szy- 

mański, naę* Mostowa 12. 
v725 


KATALO U 
KSIĄŻEK 


nadzwyczaj tiwwawei I Zaj- 
mującej tresci wysyła na 
żądunie BGA] 


= DARMO 
KSIĘGARNIA M. WAHLA 
w Przemyślu. 
Na wysyłkę dołączyć znaczek poczt 
| a 


"CHOC guzetę i papier, ma- 
kulutury ua wagę, płacę 
najwycsze Ceuy. braków, 
Szpirygaru, Szpitalna +. obuk 
zegariniaLrza. "3/45 


| WOLNE POS=UV | 


gy znajdą panienki od 
iat 14, Zgioszenia codzien 


mie między 4—5. „lkalnia 
artystyczna”, Aleja Kras ń- 
akiezo 15. 9/-6 


posugaczxo, umiejąca prać, 

poszukiwana od godz.8-me, 

do 1i-tej przednoi 7a A 

grodzen.e i utrzymanie. -- 

H Taubman, Fiocyańska 56, 
W. p- 


ges popłatna zajęcie | = 


dla kobiet. przez lale, DH! 
wolnem powetr.u, kaureyn' 
wymagano. Zglos og: Lot”. 3 


iirakow, Szitwpie 12. 


Redaktor odpowiedzialny: Ludwik Gronuś. 


| wszelkie 


Ko] 1 UŁ 


| 


na ulice św. Jana 3 
(naprzeciw Kino Teatru 
(„Sztuna”). gdeie przyjmuje 
robuty w zakres ku- 
5niers' wa wchodzące oraz 
przyjmuje jak dawniej futra 
w komisową sprzedaż, jeduak 
tylko po umiarkowanycn ee-| 

nach. 9690 


— M 


mra w m 


JAKGYJNE TOWAR 
SOKOLNICKII WIŚNIEWSKI 


| Reprezentzcya polskich zakładów 6 
"8 elektrycznych BROWN BZVERI S. A. 
Kraków, ul. Dominikańska 3, Telef. 1206 


wykonywa wszelkie robsty elektrotechn. 
Oddział towarowy: ul. Św. Miarka 27. Teleton 1206. 


IYSTWO ELEKTRYCZNE 


PRZEDTEM 


gubicno kartę powołania ua 

niewisko Mersch sowicz 
Natan, ur. w roku 899 w 
Stopnice, wydane prez P. 
K. U. Kielce. htora uni waż- 
ma Się. 79349 


a kradziony ty nezasowo za- 

_ świad.zenie demobiliza 
cyjne na nazwisko Mika Jó- 
zel. rocznik 1892, Siepraw, 
które unieważnia się. 8.39 


© tradziono papiery wojskowe 
So.tys Benedykt, ur. 1902, 
w Skotn kach, ktore unieważ- 


nium, 914 + 
RE W Pó ia: xi qteryały do instalacyi elek! świ i siły,” 
Ruge do Fean Dna Posiada na składzie wszelxie m terya y in yi k!rycznego światła i sily, 
4 zlecenia nandlowo-tecni- sygualiz.cyt. grumochronów, telefonów i t. p. Maszyny elsktryczae daa rozimaiiyci 
czne lub wylączne przedsta- napięć i siły z fabrywi Brown Boveri. 
wiciel:two. „Renlama Poiska* p" á 3 „ie, 
Warszawa, uL Jasna 10. Dla 
„Mencyl”. DAB CET, miga | (WEJ 


HKHURTOWNIEL 


Ok. 300 kg. węży irygat. czerw. 


8 mm w rolkacn po baruzo um arkuwanych cenach 
do sprzedan.a, 


Hurtownia pasow i szczeliw 


NACZYNIA: ZAALIÓWA 


Towarzystwa Akcyjnego Olkuskich 
Zakładów wyrobów tłoczonych 
i emaliowanych 


WESTEN” 


poleca 


„SPOŁEM 


Lląkow Torarytwo Handlowe, S-ta z og. 
Lwów, ul. Trzeciego Maja 1. 


Adres telegraficzny: „Społem“ Lwów. 
Teiefon 548. 


yiee zastępstwo na Matopolske. 


„ZEeNn:t” krakow, Szpitalna 7. 


Na żądanie wy-»yłamy próbai. 


Na prowincyę probne rolki p Ox. 5 kg. za zal. po 
Mkp. 2200 za 1 kg. ut 


<a Miał Swieżo zaobyty 5% 
z kopalui Jaworzno dostarcza do wszyst- 
kich stacy; po przysię nych cenacn 9711 


uro srzedaży Orossa” wRrakcwie Pawia? 


| 
a Okoto 200 saug lamiex praw. mosiężnj(h 


nz biurka (Kipplampk:) ładny mode! po zni- 
żonych cenacn Map. 46UV za sctukę sprzeda 


Hu.towaia pasów, SZ:Zeuw eic. „Zenit“ 
Krasów, Szp'taina 7. 


Wysytu asọ na prowincyę na prô- 
bę poczią za ZAUCZNĄ £ lampy. 


Przy odbiorze większej ilość! odpowieuni rabat. pak 


PIERWSZURZĘDNY ZAKŁAD FRYZYERSKI 


DIANA” 


Rrazów, (zp taiua AU, Vs a Vis eanu la, Słwach en 


prowadzony siłami zagraniczne , oleca Specj any 
salon dla Pań i Panów, iiyce giowy i suszenie 
aparatetn elektrycznym, Ma-urz twarzy, CzeSanie, 
onuulowanie, Ia Dowani© I rozjusnianie w Osów Ś:ode - 
kamı zagran CZDEMI, LUANICUTE | wszelkie pivce w. hu- 
dzące w zukres wzviowego Iryzyer:tana udumskiego 
i mySKityo. BG 
Zakład pos.ada stale na sK.uuzie wszelkie przybory 


toalttowy — perime ye, Pje sza midia I L p. 


| a da do dm dm ORKI AR R R RY 
Drukarnia Ludowa w Krakowie. 


l. 


